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CHAPITRE PREMIER. 

DES MOTEURS ANIMÉS ('). 



1. Considérations générales. — Les moleurs animés diffè- 
rent des moteurs uniquement soumis aux lois physiques, en 
ce qu'ils ne peuvent travailler d'une manière continue que 
pendant un temps inférieur à une certaine limite, au delà de 
laquelle ils sont contraints, par suite de fatigue, de prendre un 
repos plus ou moins long. 

Soient 

V la vitesse moyenne du point d'application de l'effort mo- 
teur; 

P la valeur moyenne de cet effort estimé suivant la direction 
de la vitesse ; 

(*) La substance de ce Chapitre est empruntée à V Introduction à la Méca- 
nique indmtrieîîe de Poncelet. 

IV. I 



a CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE I. 

T la durée en secondes du travail journalier, qui est générale- 
ment coupée par plusieurs repos {relais ou haltes) dont la 
durée ne doit pas être comprise dans T. 

Le travail journalier développé par le moteur est 

Les moteurs animés peuvent être considérés comme des ré- 
servoirs de travail qui doivent s*épuiser plus ou moins rapide- 
ment et qui ont besoin d'être fréquemment entretenus. Le degré 
de fatigue, éprouvé par un moteur de cette nature, semble être 
proportionnel au travail intérieur développé en lui : c'est ce 
degré de fatigue que Ton paye réellement dans les divers tra- 
vaux qui ne réclament ni une adresse ni une intelligence par- 
ticulières; il est, en un mot, l'un des éléments essentiels du 
prix de la journée dans chaque pays. On voit ainsi que, pour le 
chef d'usine, la question n'est pas de faire produire au mo- 
teur animé le maximum absolu de travail journalier, mais 
bien d'utiliser de la manière la plus avantageuse toute la part 
d'action intérieure que la nourriture et le repos rendent dis- 
ponibles, ce qui revient à dire qiïilfaut rendre maximum le 
produit PVT à égalité de fatigue journalière. 

L'expérience seule peut faire connaître les rapports qu'il 
convient d'établir entre les facteurs de ce produit pour arriver 
au but voulu. 

Les quantités V, P, T ont des limites absolues que les ani- 
maux ne peuvent dépasser et dont s'écartent notablement les 
valeurs qui correspondent au maximum d'effet utile dans 
chaque cas. Ainsi, par exemple, la limite de T paraît corres- 
pondre à i8 heures par jour, soit le double de la durée ordi- 
naire ou la plus avantageuse au travail; en d'autres termes, un 
moteur, quelque petite que soit la lâche journalière qu'on 
exige de lui, ne peut supporter plus de i8 heures sur 24 ^^ 
présence dans l'atelier. La limite de l'effort varie entre le triple 
ou le quintuple de celui qui convient au maximum d'effet, 
selon les circonstances ou la durée plus ou moins prolongée 
de l'effort. Enfin la vitesse limite paraît varier en raison in- 
verse de la durée totale du travail et être comprise pour 
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l'homme entre 4 el 6 fois, pour le cheval entre 12 et i5 fois 
la vitesse la plus convenable au travail. 

Entre ces limites extrêmes, le moteur peut faire varier, pour 
ainsi dire arbitrairement, son effort et sa vitesse, pourvu 
que, quand Tun augmente, l'autre diminue, et que, si tous 
deux excèdent les valeurs les plus convenables, la durée T 
soit diminuée en conséquence et d'autant plus que le tra- 
vail PV relatif à chaque seconde a reçu une plus grande 
augmentation. En effet, dans de pareilles circonstances, la 
fatigue croît plus rapidement, nécessite de fréquents repos 
qui entraînent des pertes de temps et ne permettent plus au 
produit PVT d'atteindre sa plus grande valeur, sans que la 
santé de l'ouvrier ne soit compromise en peu de jours. 

Cette faculté qu'ont les êtres animés de pouvoir accroître 
jusqu'à un certain point la quantité de travail PV relatif à la 
seconde est souvent précieuse dans l'industrie; mais, dans un 
pareil emploi du moteur, l'effet utile journalier PVT est in- 
férieur à celui que l'on obtiendrait d'un travail bien réglé. 

2. Dans le tableau suivant les valeurs des efforts et des vi- 
tesses sont des moyennes observées pendant le travail. 



1 . 
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Tableau des quantités de travail journalier que peuvent fournir 
les moteurs animés dans différentes circonstances. 



NATURE DU TRAVAIL. 



I. — Élévation verticale des poids. 

Un homme montant une rampe douce ou un 
escalier sans fardeau, son travail consistant 
dans l'élévation du poids de son corps. 

Un manœuvre élevant des poids avec une 
corde et une poulie, ce qui l'oblige à faire 
descendre la corde à vide 

Un manœuvre élevant des poids en les sou- 
levant avec la main 

Un manœuvre élevant des poids en les por- 
tant sur son dos au haut d'une rampe 
douce ou d'un escalier et revenant à vide. 

Un manœuvre élevant des matériaux avec 
une brouette en montant une rampe 
au Yit et revenant à vide 

Un manœuvre élevant des terres à la pelle 
à la hauteur moyenne de i™,6o 

II. — Action sur les machines et outils. 

Un manœuvre agissant sur une roue à che- 
villes ou à tambour : 

i*' Au niveau de l'axe 

a*' Vers le bas de la roue 

Un manœuvre marchant et poussant ou 
tirant horizontalement d'une manière 
continue 

Un manœuvre agissant sur une manivelle. 

Un manœuvre exercé poussant et tirant 
alternativement dans le sens vertical .... 

Un cheval attelé à une voiture et allant au 
pas 

Un cheval attelé à une voiture et allant au 
trot 

Un cheval attelé à un manège et allant au 
pas 

Un cheval attelé à un manège et allant au 
trot 

Un bœuf attelé à un manège et allant au 
pas 

Un mulet attelé de même et allant au pas. 

Un àne attelé de même et allant au pas. . . 



EFFORT 

exercé. 


VITESSE. 


TRAVAIL 

par 
seconde. 


65 


m 
o,i5 


kgoi 


i8 


0,20 


3,6 


20 


0,17 


3,4 


65 


0,04 


Q,6 


6o 


0,02 


1,2 


2»7 


0/|0 


1,08 


6o 

12 


o,i5 

0,70 


9»o 
8,04 


12 


0,60 


7*2 


8 


0,75 


6,0 


G 


0,75 


4,5 


70 


0,90 


63,0 


f\\ 


2,20 


96,8 


/,5 


0,90 


40,5 


3o 


2,00 


60,0 


60 


0,60 


36,0 


3o 
14 


0,90 
0,80 


27,0 
11,2 



DUREE 

da 

trarail 

Journalier. 



8 

6 
6 



10 
10 



8 
8 



8 
8 

10 

10 



4,5 



8 
4,5 

8 
8 
8 



QUANTITE 

de 

travail 

journalier. 



kgm 
280800 



77760 
73440 

56i6i 

43200 
38880 



269200 

25lI20 



207360 
172800 

162000 

2168000 

i568i6o 

II 664 00 

972400 

io368oo 
777800 

322.)6 
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3. Transport horizontal des fardeaux, — Dans le transport 
horizontal des fardeaux, on a été conduit à prendre pour unité 
le poids de i kilogramme transporté à i mètre de distance 
horizontale, et à mesurer Teffet utile total par le produit du 
poids du fardeau et du chemin parcouru. Si P est le poids 
dont il s'agit, V la vitesse moyenne, T la durée journalière du 
travail exprimé en secondes, V effet utile journalier sera en- 
core mesuré par PVT, qui exprime des kilogrammèlres comme 
dans le véritable travail mécanique. 

4. Les principaux résultats de l'observation sur le transport 
horizontal des fardeaux sont consignés au tableau suivant : 
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Tableau des effets utiles que peuvent produire rhomme ef 

dans le transport horizontal des fardeaux. ' 



NATURE DU TRANSPORT. 



Un homme marchant sur un che- 
min horizontal sans fardeau, le 
travail consistant dans le trans- 
port du poids de son corps . . . 

Un manœuvre transportant des 
matériaux dans une charrette 
à deux roues et revenant à 
vide chercher de nouvelles 
charges 

Un manœuvre transportant des 
matériaux dans une brouette 
et revenant à vide chercher de 
nouvelles charges 

Un homme voyageant en portant 
des fardeaux sur son dos 

Un manœuvre transportant des 
matériaux sur son dos et reve- 
nant à vide chercher de nou- 
velles charges 

Un manœuvre transportant des 
matériaux sur une civière et 
revenant à vide chercher de 
nouvelles charges 

Un manœuvre employé à jeter 
de la terre au moyen de la 
pelle à 4 mètres de distance 
horizontale 

Un cheval transportant des far- 
deaux sur une charrette et mar- 
chant au pas continuellement 
chargé 

Un cheval attelé à une voiture et 
marchant au trot continuelle- 
ment chargé 

Un cheval transportant des far- 
deaux sur une charrette, au 
pas^ revenant à vide chercher 
de nouvelles charges 

Un cheval chargé sur le dos, et 
allant au pas 

Un cheval chargé sur le dos et 
allant au trot 







EFFET 


POIDS 
transporté. 


VITESSE. 


Utile 

par 

seconde. 


65^^ 


m 

1 ,5o 


kgm 
97»i> 


100 


o,5o 


5o 


6o 


o,5o 


3o 


4o 


0,75 


3o 


65 


0,J0 


32,5 


JO 


0,33 


16,5 


2,7 


0,68 


1,8 


700 


I^IO 


770 


35o 


1,20 


770 


700 


0,60 


420 


120 


1,10 


l32 


80 


2,20 


176 



DUBf 

de 

l'aetl 

Joarntl' 



10 



10 



K 
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5. Remarque relative au mouvement des terres. — H faut 
à peu près autant de temps à un pelleur pour charger une 
brouette, un camion ou un tombereau que pour projeter la 
même masse de terre à une hauteur verticale de i",6o ou à 
une distance horizontale de 4 mètres. Dans lo heures de tra- 
vail effectif, un manœuvre très-ordinaire peut charger dans 
ces conditions i5 mètres de terre pesant moyennement 
1800 kilogrammes le mètre cube. 



8 
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CHAPITRE IL 



DE L'EAU COMME MOTEUR. 



§ I. — Des récepteurs à axe horizontal, 

6. Puissance absolue d*une chute d*eau. — Équation gêné' 
raie des récepteurs hydrauliques. — Lorsqu'un cours d'eau 
présente une chute utilisée par un récepteur hydraulique, on 
donne le nom de bief diamant à la partie du cours d'eau dont 
le niveau est le plus élevé, ou qui amène Teau, et celui de 
bief d'aval à l'autre partie, qui est généralement transformée 
en canal de fuite. Nous supposerons, dans ce qui suit, que le 
régime du cours d'eau est permanent. 

Soient (^g-. i) 

Fig. I. 




^7777777777777777777" 
B B' 



AoBa, AB deux sections transversales faites l'une dans le bief 

d'amont et l'autre dans le bief d'aval; 
Go, G leurs centres de gravité; 
Qq, Q leurs aires; 

Vo, V les vitesses moyennes de l'eau dans ces deux sections ; 
Q = ûoVo = ÛV le débit du cours d'eau par seconde; 
H = AK la hauteur du niveau du bief d'amont au-dessus de 

celui du bief d'aval ; 
n le poids du mètre cube d'eau; 



DE L EAU COMUE MOTEUR. 9 

fa la pression atmosphérique; 

I i'inierseclion de rhorizoniale de G» avec la verticale AK. 

Comme le mouvement de Teau dans les deux biefs n'est 
généralement pas très-rapide, on peut, sans grande erreur, 
supposer que les pressions totales sur AoB, AB» sont les 
mêmes qu'à l'étal statique, et qu'elles ont respectivement 

pour valeurs 

a,(;7^-+-n.A,GJ, !!(;?-+- n.AG). 

Si A'oB'^, A'B'sont les sections dans lesquelles se trouvent, 
au bout du temps dt, les molécules situées primitivement 
dans AoBo, AB, le travail développé par les pressions ci-dessus 
dans cet intervalle a pour valeur 

a.(^^+n.A,Go)V„r//-a(;7^-f-n.AG)V^/ = nQ(A.Go-AG). 

Le travail dû à la pesanteur étant IIQ^/IG, la somme des 
travaux des pressions et de la pesanteur est 

nQ(IG H- A,G, - AG) dt -h nQ.AK.rf/ = nQH dt. 

Soient S le travail transmis par seconde au récepteur; U* la 
somme des carrés des vitesses perdues de l'eau dans son tra- 
jet du bief d'amont au bief d'aval; la perte de travail due aux 

chocs est — - V^dty et l'équation des forces vives donne 

ô 

d'où 

-"«[(- S) -^} 

Si l'eau pouvait entrer sans choc dans le récepteur et en 
sortir sans vitesse, le travail utile atteindrait son maximum, 



G'=nQ(H-*-g) 



qui doit être considéré comme la puissance absolue de la 
chute. Le coefficient d'effet utile ou le rendement du moteur. 
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que nous désignerons parjn, esl par suite 



(M 



a^H + V; 



ei l'on voit qu'il y a avantage à réduire autant que possible 
les valeurs de U et V, d'où celte ancienne règle, par trop ab- 
solue : Il faut que l'eau entre dans le récepteur sans choc et 
qu'elle en sorte sans vitesse. 

Dans tous les cas que nous avons à examiner, à l'exception 
d'un seul, la vitesse V, est très-faible, de sorle que l'on peut 
prendre tout simplement 



(«') 



C 



U"- 



7. Roues à augels. — Une roue à augeis {Jig. a) est formée 
d'un tambour cylindrique auquel sont adaptées taléralenient. 




et de part ei d'autre, deux joues circulaires dont la petite cir- 
conférence esl la même que celle du tambour. L'espace an- 
nulaire ainsi obtenu est divisé en capacités identiques (au^«/s) 
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par des cloisons [aubes], dont les arêtes sont parallèles à l'axe 

de rotation. Tout le système est réuni à l'arbre par des bras- 

L'eau sort du bief d'amont par un vannage, est dirigée, sur 

une certaine étendue, par un coitrjierrecti ligne CD (^g. 3) plus 

Fis. 3- 




'T^TTfTTTTy 



OU moins incliné sur l'horizon et arrive dans le récepteur vers 
son sommet. Le Dlet moyen de la nappe d'eau, entre l'extré- 
mité D du coursier et le point E. où il rencontre la circonfé- 
rence extérieure de la roue, est une parabole qu'il est facile 
de tracer, puisque l'on connaît la vitesse en D, qui est due à 
la hauteur de ce point en contre-bas du niveau d'amont, et la 
direction de celle vitesse. 

Soient 
h la hauteur de ce niveau au-dessus du pointE,; 
V — ^ag-A la vitesse de l'eau à son arrivée dans la roue ; 
w la vitesse de la roue à sa circonférence extérieure. 

La largeurdela couronne est assez faible pour que l'on puisse 
considérer la masse d'eau comprise dans chaque auget comme 
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possédant la vitesse de la roue à sa circonférence extérieure. 
On arriverait à une plus grande exactitude en substituant à 
cette vitesse celle qui a lieu à la circonférence moyenne; 
mais il suffit d'un changement d'interprétation dans ce qui 
suit pour passer de la première hypothèse à la seconde. 

La quantité que nous avons désignée plus haut par U' se ré- 
duit Ici au carré de la vitesse perdue m, due au choc de la 
veine fluide contre la roue; cette vitesse composée avec w de- 
vant reproduire v, on a 

It^ = p' -4- (V' — 2 PW COS ( «', P) . 

La viiesse à la sortie de Teau du récepteur étant égale à (v, 
la perle de chute due à cette vitesse et aux chocs est 

La vitesse relative en E© de la veine fluide par rapport à la 

roue, f — IV, n'étant autre chose que m, pour que ce liquide 
ne choque pas les aubes, il sufflt de leur donner, sur la tangente 
à la circonférence extérieure, dans le sens du mouvement, 
une inclinaison inférieure à celle de u sur la même tangente. 

Pour réduire à une proportion convenable l'effet nuisible du 
versement anticipé, dont nous parlerons tout à l'heure, on fait 
en sorte que l'eau ne remplisse que la moitié de chaque au- 
gei. Le volume total des augets peut être considéré comme 
égal aux j de l'espace annulaire dans lequel ils sont compris. 

Soient 

s l'arc de la circonférence extérieure intercepté par un auget; 
A la section et e la profondeur de l'auget; 
l la largeur horizontale de la roue. 

Le temps employé par un auget pour passer sous la 

s s 

lame d'eau est — : il reçoit, par suite, le volume d'eau - Q, qui 

doit être égal à la moitié de celui de l'auget; on a donc 
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D'après la forme même des augets, on peut prendre approxi- 
mativement A = scy d'où 

<« "'^■- 

et il est ainsi facile de déterminer a priori la largeur qu'il con- 
vient de donner à la couronne lorsque Ton connaît la vitesse 
de la roue qui correspond au maximum de rendement. 

La forme de la surface de l'eau dans les augets esta peu près 
celle de la surface d'équilibre résultant de la considération de 
la pesanteur et de la force centrifuge, c'est-à-dire celle d'un cy- 
lindre circulaire dont la trace 1 de l'axe se trouve sur la verticale 
du centre de la roue, à une distance de ce point égale à 

10= -^1 û) étant la vitesse angulaire du récepteur. 

Il est facile, par quelques tâtonnements, de déterminer la po- 
sition HiGiEi des augets pour laquelle l'eau est sur le point 
de se déverser et qui est déterminée par la condition que 
Taire comprise entre l'aube, la circonférence intérieure et l'arc 
de cercle £iH de centre I passant par lepointEi de la circon- 
férence extérieure soit égale à la moitié de la section des 
augets. 

Par suite du versement anticipé, il est nécessaire d'apporter 
une modification à la formule générale (i). 

Soient, à cet effet, 

/il, hj,. . ., hi les hauteurs, au-dessus du niveau du bief d'aval, 
des centres de gravité des sections faites, au moment consi- 
déré, dans i'auget H,GiEi et ceux qui se trouvent au-dessous 
de lui jusqu'au point le plus bas de la roue; 

q la section faite dans la niasse fluide contenue dans un quel- 
conque des augets qui déversent par un plan perpendicu- 
laire à l'axe de la roue; 

z la hauteur du centre de gravité de celle section au-dessus 
du niveau du bief d'aval. 

Il sera facile pour chaque position d'un auget de trouver 
les valeurs correspondantes de q et de r. 

Lorsque la roue tourne de la largeur d'un auget, le travail 
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du poids du liquide des augels qui se déversent est évidem- 
ment 

— n/ I \jdz — Tll I * qdz — ...— lll i qdz 



— Ulj qdz = m I 'qdz. 



Désignons maintenant par R le rayon extérieur de la roue 
et par n le nombre total de ses aubes. Le nombre v des aubes 
qui passent par seconde en un point déterminé est 



_ ^ __ ''^ 

27rR 27rR 



/^ 



et la valeur correspondante du travail du poids de Teau con- 
tenue dans les augeis qui se déversent 

vil/ / qdz=^ îT- / qdz. 

Jo ^^R Jo 

valeur que Ton pourra toujours obtenir en faisant l'applica- 
tion d'une méthode de quadrature par approximation. 

Le travail total transmis par seconde au récepteur par le 
poids du liquide est 

Nous aurons donc, au lieu de la formule (i), en ayant égard 
à la valeur ( 3 ) de la perte de chute due à l'entrée et à la sortie 
de Teau, 






d'où 

- v'^-^o.w'^ — apwcosfp, w) nwl /*^» 

//, H ^— — ^7: / qdz 

(5) fx=i g 

Comme h^ dépend de w ou de w, il ne paraît pas possible de 
déterminer, par le calcul, la valeur de la vitesse qu'il convient 
de donner à la roue pour obtenir le maximum de rendement. 
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Dans tous les cas, il convient de donner aux roues à au- 
gets le plus grand diamètre possible, subordonné à la hauteur 
de chute, et une faible vitesse pour réduire l'influence du ver- 
sement anticipé. 

Si Ton néglige ce versement, on a 

(6) f* = ' ^ . 

expression dont le maximum, par rapport à w, correspond à 

(7) ^= rcos(i',«07 



1 



et a pour valeur 



p' . i h 



(8) f^ = i-^ ^[i-+-sin^(^, «')] = !- -g ['-+-sin=(p,«')]. 

On voit ainsi qu'au point de vue du rendement il convientde 
régler le mouvement de la roue de manière que sa vitesse soit 
égale à la moitié de la projection de la vitesse d'arrivée de 
l'eau sur la tangente à la roue au point où la lame vient la 
rencontrer, et de rendre aussi faible que possible l'angle com- 
pris sous ces deux directions. Si la vitesse est donnée par la 
formule (7), on a, en vertu de l'équation (4), 

; p/cos ((%«') cos{p, tv)' 

a' étant l'épaisseur de la lame à son arrivée dans le récepteur. 

Les roues à augets ne sont applicables qu'à des hauteurs de 
chute au moins égales à 3 mètres ; leur diamètre ne doit pas 
dépasser 17 mètres. 

Quand la vitesse (v à la circonférence est comprise entre 
I mètre et 2 mètres, le coefficient d'effet utile fx est compris 
entre o°',7o et o™,75; il descend rapidement à mesure que w 
augmente et se réduite o°*,37 pour les roues de marteaux qui 
marchent à des vitesses de 4 à 5 mètres, quoique leur dia- 
mètre ne soit que de 3 ou 4 niètres. 

A ces renseignements pratiques nous ajouterons les sui- 
vants : 

On doit faire arriver l'eau vers le troisième ou le quatrième 
auget au delà du sommet de la roue. 
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La hauieur h doii âlre comprise entre les lîmiies o^fZS et 

L'épaisseur de la lame d'eau doit avoir pour limiies o<*,o6 
et o", i5. 

Les limites du débit sont o"",o75 et ci"",25o par mètre de 
largeurdela lame d'eau. 

La roue doit avoir une largeur supérieure de o^izo à celle 
delà lame d'eau. 

8. Roues de côté. — Lorsque le niveau de l'eau du bief 
d'aval est sujet à des variations notables, une roue à augets 
se trouverait dans l'alternative de ne pas utiliser complètement 
la chute en basses eaux ou d'être noyée en toute .autre cir- 
constance, d'où une résistance d'autant plus grande que la 
roue serait plus immergée et d'un diamètre plus faible. 

On atténue ce dernier inconvénient en Taisant tourner la 
roue de manière que sa partie inférieure se meuve dans le 
sens de la vitesse de l'eau sur le bief d'aval. 




On arrive à ce résullat, pour les chutes moyennes, en em- 
ployant les roues de côté, dont l'axe se trouve généralement 
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situé à une distance verticale, au-dessus du poini d'arrivée de 
l'eau, comprise entre i mètre et i^.So. 

Ces roues sont rormées d'aubes planes dirigées suivant le 
rayon el fixées à une couronne circulaire reliée à l'arbre par 
des bras {Jig. 4 et 5 ). Le récepteur est emboîté dans un cour- 

Fig. 5. 




sier circulaire (portion de cylindre limitée latéralement par des 
murs qui se raccordent avec le seuil du vannage); un faible 
jeu est ménagé entre le coursier et les exlrémilés des aubes. 

L'eau arrive généralement sur la roue par une vanne con- 
venablement inclinée. 

La perte de chute due aux chocs s'établit de la même ma- 
nière que pour les roues à augets ; mais, au lieu de pertes de 
travail dues au déversement, il faut tenir compte ici de celle 
qui est due aux fuites dans l'intervalle compris entre le ré- 
cepteur, le coursier et les murs latéraux. Si a, désigne la sec- 
tion de cet intervalle, le débit des fuites par seconde sera à 
très-peu près w, s/âgH, d'où une perte de travail égale à 
QuiUy'ss''^, et l'on a, au lieu de la formule (i) du n° 6, 
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d'où 



Le maximum de cette expression par rapport à w corres- 
pond à 

w= - cos(c, w) = ^yag^Acos((', w'), 
et a pour valeur 



P=i-.- _[,-Hsm»(p,«.)]---i^^^. 

Comme pour la roue précédente, on voit qu'il y a avantage 
à réduire autant que possible Tangle formé par les directions 
des vitesses v et w. 

Dans la pratique on prend généralement (v=:o,45c', et Ton 
s'arrange de manière que la vitesse w reste comprise entre 
I et a mètres ; les limites du jeu sont 2 et 3 millimètres ; pour 
H = 2,5o, l'expérience donne comme chiffre moyen [l = 0,70 
et iJL= o,5o lorsque H = 1,20. 

La modification suivante, due à M. Sagebien, est une appli- 
cation très-heureuse des roues de côté, lorsque l'on a à dé- 
biter une grande épaisseur de lame d'eau {Jig. 6). L'eau est 
distribuée au récepteur par une vanne plongeante inclinée, 
constituant un déversoir dont on peut faire varier à volonté 
la hauteur du seuil. Les aubes, qui sont suffisamment pro- 
longées vers le centre pour que l'eau ne puisse jamais se 
déverser par-dessus !e bord intérieur des palettes entre les 
couronnes qui les maintiennent, sont inclinées sur le rayon, 
dans le sens du mouvement, pour faciliter leur entrée dans 
l'eau et le remplissage des intervalles compris entre les pa- 
lettes; toutefois cette inclinaison est supprimée sur une lon- 
gueur de o™, 12 à o*", i5 à partir des extrémités des aubes, pour 
éviter les broulementssur le coursier. Cette roue ne peut, avec 
la même vitesse, recevoir qu'un même volume d'eau, déter-- 
miné parla hauteur du niveau dans le bief d'amont, et remplit 
ainsi le rôle d'un véritable compteur; d'où la dénomination de 
roue-vanne qui lui a été donnée. On éprouve une certaine diffi- 
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cullé à la metlreen train, attendu qu'elle ne se remplit que len- 
tement et uniquement en raison dujeu déterminé par le cour- 
sier. Si les résistances viennent à augmenter, le mouvement 




de la roue se ralentit; elle débile moins d'eau et reçoit par 
cela même moins de travail moteur, tandis que le contraire de- 
vrait avoir lieu. Il convient par ce motif de n'employer ce 
système de roues que dans le cas de cours d'eau réguliers et 
pour faire fonctionner des opérateurs qui doivent effectuer un 
travail sensiblement constant. 

D'après MM. Tresca et Alcan ('), la roue Sagebien peut 
donner, dans certaines circonstances, un rendement supérieur 
à 80 pour 100. 

Malgré son rendement, la roue-vanne présente les inconvé- 
nients suivants : 1° on doit lui donner de grandes dimensions 
et une grande solidité pour supporter le poids d'eau considé- 
rable qu'elle doit dépenser; 2° comme elle marche avec une 
grande lenteur, il faut, lorsqu'elle doit produire un mouve- 

(') Rapport 3 lu Société d'encoursQement le 34]"'"'^' [868. 
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ment de rotation rapide, employer une transmission complexe 
dans laquelle se développent des résistances passives qui ab- 
sorbent une partie du bénéfice que procure le système. 

9. Roues à aubes planes recevant Veau en dessous, — - Ces 
roues [Jig. 7 ), uniquement applicables aux chutes dont la hau- 

Fiç. 7. 




teur est tout au plus égale à i^'jSo, ne diffèrent des roues de 
côté qu'en ce que le coursier, au lieu d'être circulaire, est 
rectiligne, légèrement incliné sur l'horizon (yj àiV)» ^^®st, au 
jeu près, tangent à la circonférence décrite par les extrémités 
des aubes. 



Comme on a ici ( t^, tv j =1 o, h = H, le rendement maximum 



est 



^ = 



w, 



v/^ 



Q 



et correspond à 



w = - 



Le jeu entre la roue et le coursier est généralement com- 
pris entre o'",oi et o",o3;la hauteur des aubes varie entres et 
3 fois la levée verticale de la vanne, et leur distance mesurée 
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sur ]a circonférence passant por leurs centres de grovilé a pour 
limites leur hauteur et i -j Tois celte hauteur. Généralemeni 
le diamètre de ta roue est compris entre 3 mètres el 5 mètres. 
Dans la pratique, on prend ordinairement 



el, en raison du jeu, on n'obtient qu'un rendement de 3o 
pour loo, 

10. Roues à aubes courbes de Poncelel. —Culie roue iJïg-S} 
ne diffère essentiellement de la précédente qu'en ce que les 




aubes sont circulaires en présentant leur concavité a l'action 
du courant; elles font avec la circonférence extérieure un 
angle qui ne dépasse pas 3o degrés. 

Cette modification de la roue en dessous, tout en lui con- 
servant sesavantages, a pour effet, comme nous allons le faire 
voir, d'augmenter considérablement son rendement. 

La pression en chaque point de la lame d'eau qui circule 
sur une aube, étant à peu près égale à la pression atmosphé- 
rique, ne produit pas d'effet sensible sur le mouvement de 
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chaque élément fluide, de sorte que chacun de ces éléments 
se meut à très-peu près comme s'il était isolé. 
Soient aTinclinaison [Jig. 9) des aubes sur la circonférence 




>rr77T/T77777/rr/T/// /TT7 



extérieure delà roue; u^ la vitesse relative du liquide, à l'en- 
trée d'un aubage, immédiatement après que Teffet du change- 
ment brusque de vitesse s'est produit. Concevons que Ton im- 
prime à Teau et à la roue un mouvement de rotation égal et 
de sens contraire à celui de cette dernière ramenée ainsi au 
repos. La vitesse relative de Teau avant le choc, i' — iv, se dé- 
compose en deux autres. Tune 

{«) ;^^=((; — fv)C0Sa, 

suivant la direction du premier élément de l'aube, et l'autre 

(p — w") sina, 

normale à cet élément, qui, étant détruite par la résistance de 
l'aube, n'est autre chose que la vitesse perdue; il résulte delà 
une perte de chute dont la valeur est 

(u\ i ^2Sin^a 

\h) \v — wy 



o cr 



Soient 



Ro> Ri les rayons des circonférences extérieure et intérieure 

de la roue; 
R la distance à Taxe de rotation d'une molécule fluide m se 

mouvant sur une aube; 
u sa vitesse relative. 
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La variation de la vitesse relative est due à l'action combi- 
née de la pesanteur et de la force centrifuge. Le travail de 
cette dernière, évalué à partir du moment où la vitesse relative 
était Wo, a pour expression 

Le travail de la pesanteur, dans le mouvement relatif, est 
égal, comme on le sait, à la différence des travaux de la même 
force estimés dans le mouvement absolu et d'entraînement. Or 
l'entrée de Teau dans le récepteur et sa sortie ont lieu en des 
points dont les dislances au centre de la roue font de petits 
angles avec la verticale de ce centre; de sorte que les élé- 
ments de chemin décrits en vertu du mouvement d'entraîne- 
ment sont sensiblement horizontaux; le travail de la pesan- 
teur dû à ce mouvement est donc du second ordre et peut être 
considéré comme nul. Le travail de la pesanteur dans le mou- 
vement absolu se réduit à mg^(R — R*) ('), en continuant la 
même approximation; il vient ainsi 

d'où, en ayant égard à la valeur («), 

(c) — = ^ li- cOS'a + R-R^ H- -4^ (R'- RJ). 



(*) Lorsque Ton ne veut pas s'en tenir à cette approximation, la théorie de 
la roue à aubes courbes présente des difficultés inextricables ; en parlant des 
roues à aubes courbes, il est bien entendu que le profil des aubes ne doit pas 
être rectiligne, cas dans lequel nous avons résolu complètement la question au 
n** 90 de la première Partie. 

Nous supposerons dans ce qui suit que les aubes sont circulaires. 

Soient (y?^. lo) 
O Taxe de rotation ; 
fl, ^, le profil d'une aube arrivée à son point le plus bas, où elle reçoit l'action 

de l'eau ; 
Co le centre de cet arc de cercle ; 

a l'inclinaison de l'aube a^ b^ sur la tangente à la roue; 
^ l'angle formé par OC. avec le prolongement QN de a^C^\ 
Rç = Oa, le rayon de la roue; 
p le rayon a,Coî 
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Comme à la sortie on a, de même qu'à l'entrée, R= lt«, la 
vitesse relative à ce moment est égale à u,= (v — ai) cosa; 
mais elle est de sens contraire; la perte de chute due à la 
vitesse absolue à la sortie est par suite 



{d) 



l — a»,ii-cci8g _ »''-^(p — iiQ'c 



a(i' — «■)a'COS'g 



La perte de charge totale, ou la somme des expressions (b) 
et(rf), est ainsi 



a ladiitabceOC,; 

OCa la position que prciiJ, au bout du temps c après l'entrée de l'eau dans 
l'Eiibe, lu ligure invariable O C, a, ; 




m celle de la molécule liquide ayant passé par le point a,; 

f l'angle variable fnCs ; 

t et A les intersections des rajons Ci, Cm avec la verticale Oi,. 

Il est clair que k et ^ dépendent des éléments R,, p, a, supposés donnés. 

D'après la figure, on a 



= ^li',^fi' 



R.slns 
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Son minimum correspond à 



'JL 



et a pour valeur 



I P^ 



(g) sin'a. 

2 '2g 

On a donc, en remarquant que A= H et faisant abstraction 
des fuites, 

{h) fx=i— ^sin'a, 

Cl Ton aurait ii=i si les aubes étaient tangentes à la roue, ce 
qui ne peut pas avoir lieu, comme nous le verrons plus loin. 

En supposant arrzgo*», on retombe sur le cas des aubes 
planes, pour lequel la valeur limite de fx est o,5o. 

Si Ton prend a = 3o**, on trouve 

p= 2=0,875. 

En ponant la valeur (/) dans l'expression (rfj, on obtient 
pour résultat 

- — sm^a; 
4 ^g 



puis 

La composante tangentîelle de raccélcratîon g a pour valeur 

— ^sin(5>-i- wf-h «). 

Si I est la projection de sur la tangente à l'aube en m, on voit que la com- 
posante tangentielle de Taccélération centrifuge 

— w*. 7/1 1 := — Wj « sin (O Co «0 — ç>) =— w' a sin ( 1 80** — /3 — p ) = — cj* a sin (p -+- /3) . 
Le principe des forces vives dans le mouvement relatif donne 

p -JY- = — ^sin(ç? -Hojf -ha) — û)*a sin (ç)-h/3). 

Il est fort heureux que l'angle u t reste assez petit pour qu'on puisse le né- 
gliger sans grand inconvénient, ce qui revient à prendre l'équation du texte, 
car il parait impossible, eu égard aux valeurs de p + a, ?4-/3, d'intégrer au- 
trement que par approximation l'équation précédente. 
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la vitesse absolue de l'eau à la sortie de chaque aube est ainsi 
égale à 



- sina, 

2 



et il est facile de reconnaître qu'elle est normale à Taube. 

On voit aussi que, si l'angle a était nul, l'eau ne pourrait pas 
se dégager de la roue. 

D'après d'anciennes expériences, le rendement de ces roues 
serait de 65 pour loo. Depuis, M. le général Didion, en appli- 
quant le frein dynamomélrique à une roue exécutée sur des 
plans qu'il a dressés avec le plus grand soin, a obtenu un ren- 
dement de 75 pour 100, qui s'approche beaucoup de la limite 
maximum donnée par la théorie. 

La largeur de la couronne doit être déterminée de manière 
que le liquide revienne sur lui-même, en atteignant ou avant 
d'avoir atteint le fond des aubes, pour qu'il ne se produise 
pas de nouvelles pertes de chute comme nous l'avons sup- 
posé; il faut donc que Ri soit au moins égal à la valeur de R 
obtenue en supposant 11 = 0, dans la formule ((?); cette valeur 
limite, en ayant égard à la valeur (/), est donnée par l'équation 



v' 



ou 
d'oii 



HR^-+-4R;R'-4R; — RîHsin'a = o, 



(0 R=-^(-R„-.^R;^R^H-Hi^^-). 

Telle est la valeur minimum que l'on peut assigner à R|. 
Le nombre des aubes doit être 36 pour Ro'^,^^ et 48 pour 

^0 ^ m* 

<7 

11. Remarque. — Les roues dont nous nous sommes oc- 
cupé jusqu'ici offrent un inconvénient grave quand elles sont 
placées sur des cours d'eau à régime très-variable. Lorsque 
le débit descend bien au-dessous de sa moyenne, le niveau du 
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bief d'aval s'abaisse et un iniervalie le sépare de la roue, d'où 
une perle de chute qui, ajoutée à la variation de vitesse 
éprouvée par sa valeur normale, réduit nolablement le travail 
Iransmls. Si, au contraire, le débit dépasse beaucoup sa 
moyenne, le niveau du bief d'aval s'élève, d'où une résistance 
qui réduit également le travail transmis au récepteur, travail 
que, le plus souvent, on ne peut plus utiliser. 

On obvie à cet inconvénient, pour les roues à palettes planes, 
en rendanl mobile à volonté le support de la roue, autour 
d'un axe fixe qui est en même temps celui d'une roue dentée, 
qui transmet le mouvement à l'usine, engrenant avec un sys- 
tème de rouages partantde l'arbre et monté sur le même sup< 
porl. Un système de chaînes et de treuils permet d'abaisser 
ou d'élever la roue de manière à la placer dans des conditions 
convenables. 

Sur le bord du Rhône, à Genève, le déplacement de la roue 
est produit automatiquement en la rendant solidaire avec une 
capacité cylindrique remplie d'air, placée dans son intérieur 
et qui remplit les fonctions de flotteur. 

12. Boues pendantes des bateaux. ~ On voit souvent, sur 



des cours d'eau plus ou moins rapides, des roues à aubes 
planes (Jig. n) montées sur l'un des côtés d'un bateau ou 
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entre deux bateaux sur lequel ou lesquels on établit une 
usine. 

Les rormules (i) et (a) du n" 6 s'appliquent ici en y suppo- 
sant H =o, ei U^ V,~ w, V, étant la vitesse du courant; et 
l'on a ainsi 

(V. -»■)'+,.■' 

■ v; ' 

dont le maximum, qui correiipond a 



est égal à o,5a. 

Dans la pratique on prend généralement w= ^V,, el l'ex- 
périence donne ^=^o,3o, tandis qu'on aurait théorique- 
ment ft= 0,40; la difrérence est due à certaines pertes que 
l'on ne peut pas faire entrer dans le calcul. 

Le diamètre de ces roues ne dépasse pas ordinairement 
5 mètres, el leur longueur varie entre a^jSo ei 5"', 00; la hau- 
teur des aubes, qui ne doit pas être inférieure à o",33, varie 
entre -^ et | du rayon; le nombre des aubes est compris entre 
12 et 24- Les aubes peuvent être complciemeni immergées; 
l'immersion alteint même o'",5o dans les moulins établis sur 
le Rhône à sa sortie de Genève. 

13. Propulseurs à palettes des bateaux à vapeur. — Les 




roues à palettes {fig. la) des bateaux a vapeur ofirenl, comme 
forme générale, la plus grande analogie avec celles de la ca- 
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tégorie précédente. Par le mouvement de rotation que leur 
imprime la machine à vapeur, leurs aubes viennent successi- 
vement prendre un point d'appui sur le liquide, ce qui déter- 
mine le mouvement de translation du bateau. 

Pour que chaque roue reste constamment en prise avec le 
courant, on fait en sorte que plusieurs aubes plongent en 
même temps dans le liquide. Ces aubes, formant avec la nor- 
male au courant de petits angles, peuvent être considérées 
comme parallèles. Supposons (^g-. i3) qu'elles soient au nom- 
bre de trois, représentées par aib^, «262, «363, en allant de 

Fig. i3. 




Tavant à l'arrière ; soient Ci, c^, c^ leurs intersections avec le 
niveau et d^ la projection de 63 sur «262. D'après la figure, le 
liquide compris entre 63C3, b^di, d^d, se trouvant à très-peu 
près dans des conditions statiques, ne crée aucune résistance 
au mouvement; il en est de même du liquide compris entre 
b^c^ei 61 c„ de sorte que les surfaces présentées à l'action 
du courant sont 636*3, bid^, dont la somme est égale à C2i2. 

Il suit de là que les choses se passent, à chaque instant, de la 
même manière que si une seule aube était plongée normale- 
ment au courant. 

Cela posé, soient 

Vo la vitesse du courant; 

I sa pente ; 

Q le poids du bateau ; 

û sa section transversale maximum ; 

W sa vitesse de translation considérée comme positive ou né- 
gative selon qu'elle a lieu ou non dans le même sens que Vo; 

(ù la surface de la partie plongée de l'aube de chacune des 
deux roues; 
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w la vitesse relative de son centre de gravité par rapport au 
bateau, dont le sens est opposé à celui de W; 

La résistance éprouvée par le bateau est de la forme 

{a) K2ix(V„-Wr, 

K étant une constante (n** 296 de la IP Partie) dépendant de la 
forme du bateau. 

La résistance opposée au mouvement de chaque palette, de 
sens contraire à celui de la précédente, peut également se re- 
présenter par 

(b) /,nc.{V„+«^-W)% 

s 

k étant une autre constante. 

En projetant les forces qui sollicitent le bateau sur le niveau 
et remarquant que les actions mutuelles disparaissent, on a, 
pour exprimer l'équilibre des forces ou l'uniformité du mou- 
vement, 






en prenant le signe 4- ou le signe — selon que le bâtiment 
descend ou remonte le fil de Teau. Cette formule fait connaître 
la vitesse w qu'il peut donner aux aubes sur chaque cours 
d'eau pour obtenir une vitesse déterminée du bateau. 

Le moment, par rapport à l'axe des roues, de l'etfort moyen 
produit parla machine motrice étant égal au double du mo- 
ment de la résistance (6), le travail utile rapporté à l'unité de 
temps a pour expression 

ih — w(V(, -h (1^ — W)^ f 1^. 

14. Propulseurs hélicoïdes des bateaux à vapeur, — Parmi 
les formes variées qui ont été données à ces propulseurs, 
nous choisirons la plus simple, qui est celle d'une spire de 
surface hélicoïde gauche [fig' i4)« Pour simplifier les calculs 
nous supposerons, par approximation, que chaque élément 
gauche est compris dans le plan tangent au point correspon- 
dant de l'hélice moyenne. 
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Soient 

r,, r, les rayons des cylindres intérieur et extérieur qui limiteni 
la surface ; 

a l'inclinaison de l'hélice moyenne sur un plan perpendicu- 
laire à l'axe; 

6) la vitesse angulaire de l'hélice ; 

z la distance d'un point de cette hélice à une section droite 
déterminée du cylindre; 

/ la longueur de la portion de l'axe correspondant à l'hélice; 

« la vitesse relative du bateau par rapport à celle du cours 
d'eau, que nous supposerons horizontale. 

Fîij. 14. 




L'aire d'un élément héllcoïde, d'après la convention faite 
plus haut, a pour expression 



La vitesse relative du fluide par rapport à cet élément, esti- 
mée suivant la normale, étant 



la résistance élémentaire correspondante est de la forme 

k étant une constante; sa composante perpendiculaire à l'axe 
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est par suite 

X*{aC0sa — wrsina)' (r, — r,,)^z, 



En la multipliant par w -* et intégrant par rapport à z 

de zéro à /, on obtient pour le travail dépensé par seconde pour 
faire mouvoir l'hélice 

r^ — r^ 

(i) G = X(ttCOSa — wrsina)' -^ ^ /w. 

La somme des composantes parallèles à Taxe des résistances 
éprouvées par les éléments de Thélice étant 

A'{ucosx — wrsina) (rj — r„)/cota, 

on a 

(2) D.Ku^= X- (m cosa — wrsina)* (r, — /-J/cota, 

Q, étant Taire de la section maximum du bateau, K le coeffi- 
cient de la résistance qu'il éprouve. Celle équation fera con- 
naître la vitesse de rotation w qu'il faut imprimer à l'hélice 
pour obtenir une vitesse de translation donnée du bateau 
sur un courant d'eau dont on connaît la vitesse. 

On voit aussi que la formule (i) peut se mettre sous la forme 
suivante : 

(B = aKu^ V±Zl w tanga. 

'2 



§ II. — Des récepteurs hydrauliques à axe vertical. 

15. Les roues hydrauliques mobiles autour d'un axe verti- 
cal ont reçu le nom de turbines. Les turbines, qui peuvent 
être noyées sans inconvénient, sont généralement placées en 
contre-bas du niveau du bief d'aval lors des plus grandes sé- 
cheresses. Les formules générales (i) et (2) du n® 6 doivent 
évidemment s'appliquer aux turbines comme aux roues hy- 
drauliques. 

Elles forment trois catégories, savoir : i® les turbines dans 
lesquelles l'eau, en produisant son effet, s'éloigne de l'axe; 
type, turbine Fourneyron; 2° celles dans lesquelles l'eau reste 
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à une distance constante de l'axe, comme dans les difTéremes 
variétés de la roue d'Euler surmontée d'un distributeur, telles 
que les turbines Fontaine, Jonval, etc.; 3° celles dans lesquelles 
l'eau agit en se rapprochant de l'axe, comme la roue à injec- 
lion extérieure de Poncelet. 

Nous allons étudier les principaux tj'pes de ces catégories. 

16. Preiii6he catégorie. — Turbine Fourneyron. — Cette 
turbine est représentée par la^g. i5, dans laquelle CC est un 




cylindre creux qui descendjusqu'au niveau NN du bief d'aval; 
l'eau du bief d'amont EE pénètre librement dans ce cylindre; 
00 est un disque d'un diamètre légèrement inférieur au dia- 
mètre intérieur du cylindre, faisant corps avec une sorte de 
tube central T fixé, par sa partie supérieure, au bâti établi sur 
un plancher placé au-dessus du bief d'amonl: à ce disque sont 
adaptées des cloisons cylindriques verticales, identiques, re- 
liant la base du tube à la circonférence extérieure du disque, 
avec lequel elles constituent le distributeur [fig. i6). Le dis- 
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iribuleur r sert de noyau à une roue annulaire R, à aubes cy- 
lindriques verlicales de même hauieur que les cloisons, mais 
<Ionl la courbure est opposée à celle de ces cloisons. La roue, 




qui est complètement noyée dans le bief d'aval, est reliée 
par une calotte sphérique FF à la partie inférieure d'un arbre A, 
qui traverse te tube T et qui transmet le mouvement. Cet 
arbre se termine, à sa partie inférieure, par un pivot qui s'ap- 
puie sur un levier IL mobile autour du point I; on peut dé- 
placer ce levier, de manière à amener (a roue exactement en 
regard du distributeur, en agissant sur un écrou engagé dans 
un filet de vis qui termine supérieurement une tige verticale 
articulée à l'exlrémité L. Le graissage du pivot s'effectue au 
moyen du tuyau horizontal G, qui se recourbe verticalement à 
une certaine distance, sort de l'eau el se termine par un en- 
tonnoir dans lequel on verse de l'huile. 

Le débit de l'eau dans le distributeur est réglé par des 
obturateurs VV, montés sur une couronne, qui correspondent 
au\ débouchés extérieurs du distributeur, en faisant varier la 
hffuteur du système au moyen de tringles tt filetées à leur par- 
tie supérieure pour s'engager dans des ccrous. 

Le mouvement de la turbine est facile à comprendre : l'eau 
passe du cylindre CC dans les canaux du distributeur, de là 
dans la roue où, par sa pression sur les aubes, elle produit 
un mouvement de rotation dans le sens de la convexité des 
aubes. 

Les canaux de la roue sont souvent divisés en plusieurs 
compartiments par des cloisons horizontales, en vue d'atté- 
nuer les effets des changements brusques de section à l'en- 
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irée de Teau dans le récepteur, lorsque les orifices du distri- 
buteur ne sont pas complètement démasqués. 
Soient {fig. 17) 

Fig. 17. 








(ù la vitesse angulaire delà turbine; 

r, r' les rayons des circonférences extérieures du distributeur 
et du récepteur; 

V la vitesse de Teau à sa sortie b du distributeur; 

a Tangle formé par v, ou le dernier élément de la cloison a6, 
avec la circonférence de ravon r; 

tvo la vitesse relative, par rapport à la roue, de Teau immédia- 
tement avant son entrée dans le récepteur; 

iv la vitesse relative de Teau dans la roue, immédiatement au 
delà de la zone des tourbillonnements résultant du chan- 
gement brusque de vitesse à l'entrée; 

(v' la vitesse relative à la sortie du récepteur; 

P, P' les angles connus que forment les directions de cv, w' avec 
les circonférences de rayons r, r'; 

h la hauteur des centres de gravité du distributeur et du récep- 
teur en contre-bas du niveau du bief d'amont; 

h' la hauteur du niveau du bief d'aval au-dessus de ce point; 

Pa9 p la pression atmosphérique et la pression au débouché b 
du distributeur; 

H la hauteur de chute ; 

Q le débit par seconde qui doit dépendre de H et de w, sui- 

3. 



(«) 
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vant une loi que nous allons d'abord chercher à'élablir, en né- 
gligeant, pour simplifier, les effets des contractions qui n'ont, 
d'ailleurs, qu'une importance secondaire. 
On a d'abord 

puis, comme «'© est la différence géométrique de t' et wr. 

Les composantes de cv© suivant w et perpendiculairement à 
sa direction ont respectivement pour valeurs 

ccos{^ — a) -- wrcosp et psin(j6 — a) — wrsinp; 

le carré de la vitesse perdue à l'entrée dans la roue est par 
suite 

. . l [('COs(P — a) — wrcosp — «']*-i-[psin(p — a) — wrsinp]^ 

^ 'j =z v"^ ->[- (^'^ r'^ -h w^ — ap«'COS(P — a) — 2wrpC0Sa-H2w/wC0sp. 

Le principe des forces vives, appliqué au mouvement relatif 
de l'eau dans la roue, donne 



1g n 



r' -f- w^ /•- H- «'^ — 1 vwco^ ( p — a) — it^rv COS a -h 2 w rwOOS P 



'^S 



Si l'on ajoute les équations [a) et (rf) en ayant égard à la va- 
leur ( b) de v\ et remarquant que li — h' = H, on trouve 

[e) w''-\-w^ — 2(^fPC0S{P — a) -+■ 2wr«'C0Sp = 2g^H-H w^(7^'— r'). 

La quantité d'eau que reçoit chaque canal de la roue varie 

périodiquement en raison de l'obturation partielle de l'orilice 

d'admission par les cloisons directrices ; mais, pour plus de 

simplicité, nous supposerons que l'orifice d'admission du canal 

est constant et qu'il correspond au même angle centre e que 

le débouché. Comme cet angle est toujours petit, on peut 

prendre 

ersina, sz-sinp, s/sinf' 
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pour les largeurs des oriQces du distributeur et ceux du ré- 
cepteur aux circonférences intérieure et extérieure. 

Si Ton désigne par e la hauteur de ces orifices, par n]e 
nombre des aubes, on a évidemment 

(/) nereifsmoc. = nerewsin^= nsr'ew'sinp' = Q, 

d'où 



(0 



, r' sin6' 
r sina 

r sinp 



L'équation {e) devient par suite 
(a) < L ^ sin'P '^ sina sinp J 

et fait connaître w', par suite Q. 

On prend généralement Tangle (3 égal à 90 degrés, et alors 
on a 



(3) Q = 



/îç/-'6'Sinp' -^ ^7^^ ■• 

V i-^sin=f' 



D'après cette formule on voit que, si, par une cause quel- 
conque, par suite d'une réduction dans la résistance utile, la 
vitesse angulaire vient à augmenter, il en est de même du 
débit et par suite du travail moteur; de sorte que, si l'on n'ar- 
rive pas à temps pour abaisser les vannes, suivant une expres- 
sion adoptée, la \.\xv\Àï\^ s' emportera de plus en plus jusqu'au 
moment où sa vitesse atteindra une certaine limite que nous 
ferons connaître plus loin; d'où une cause de destruction et 
de danger qui fait à peu près renoncer à ce genre de moteur. 

Pour que les choses se passent comme nous l'avons sup- 
posé, il faut que les canaux de distribution soient complète- 
ment remplis ou que p soit positif; autrement il se produirait 
dans le bief d*amont, au-dessus de la turbine, des tourbillon- 
nements avec entraînement d'air, et le travail transmis au ré- 
cepteur serait nul ou à peu près; il faut donc, d'après la for- 
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mule (fl), que 



n ^ ^g 



ou 






2C/ 



1 5 sin-'p 

formule qui, transformée en égalité, fera connaître la vitesse 
angulaire maximum que peut atteindre le récepteur. 

Proposons-nous maintenant de déterminer le coefficient 
d'effet utile du récepteur sans attribuer de valeur spéciale à 
l'angle (3. 

Le carré de la vitesse de l'eau à sa sortie du distributeur est 

w'^ ■+■ w' /•'- H- 2 w /•' w'cos f ' ; 

en l'ajoutant au carré (c) de la vitesse perdue et en se repor- 
tant à la formule générale (2) du n° 6, on trouve 



«' " \ I -+- 



P = ï- 



) 



r^ '^ Lsin^p sin^a sin^sina J\ 



2 w r'w' ( sin (3' cot p -<- cos p' — cot a ) -f- w^ ( r* -h r'^ ) 

formule dans laquelle il faudra remplacer w^ par sa valeur 
trouvée plus haut. 

L'équation ^ 1= o fera connaître la valeur de 6) correspon- 
dant au maximum de fx que l'on pourra ainsi calculer. 
Dans la pratique on prend : 

-7 égal à 0,75 pour les chutes qui |ie dépassent pas 2 mè- 
tres, à 0,70 pour les chutes de 2 à 6 mètres, et à o,65 pour 
les chutes supérieures; 

a = 25 à 35", (3 = 90% P' = 20 à 25°. 

Le rapport des nombres des cloisons du distributeur à celui 
des aubes a pour limites i , 33 et i , 5o. 

La largeur de la section droite de chaque canal du distribu- 
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leur, à son débouché, ne doil pas excéder o^joG pour des dé- 
bits de I mèlre cube à i ^ mèire, ei doil êlre moindre pour 
des dépenses plus Taibles. 

Dans certaines expériences fia aUeinio,8o. 

17. Deuxième c*.T6aoniE.— Premier type. Turbine Fontaine. 
— Dans cette disposition, l'eau se rend dans le récepteur par 
un distributeur annulaire BB f^^. i8 et 19} (') adapté au fond^ 
d'un réservoir A qui lermine le bief d'amoni. Les cloisons du. 




distributeur sont courbes et sont normales aux deux cou- 
ronnes qui limitent la pièce la roue, également annulaire, 
est noyée et a les mêmes rayons extérieur et intérieur que 1& 
distributeur au-dessous duquel elle est place; la courbure de 
ses aubes est opposée à celle des cloisons. La roue est reliée 
par une calotte sphérique à un arbre vertical FF; cet arbre esl 
creux et est supporté, au moyen d'un pivot, par la tète d'un 



passant par l'axe de 



(') La fig. 18 représente une coupe faite par .... , r— r- 

rotation et \i/îg. ig le déreloppemcn 1 de la section Taile par lecjlind 
de la roue et du dislribaleur, 
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arbre fixe qui le traverse et qui est fortement établi sur le 
fond du bief d'aval. 

Fig. 19. 




La turbine est pour ainsi dire suspendue, etie pivot se trou- 
vant hors de l'eau peut facilement être entretenu dans un état 
convenable de frottement. Chacun des orifices du distributeur 
estmuni d'une vanne spéciale V, à l'aide de laquelle on peut le 
fermer plus ou moins; une couronne CC réunit les tiges tt de 
ces vannes, et est soutenue par des tringles ce à l'aide des- 
quelles on peut la faire monter ou descendre, et par suite faire 
varier la grandeur des ouvertures par lesquelles i'eau peut s'é- 
couler. 

En développant le cylindre moyen [Jig. 20), une cloison et 

FiR. .0. 




une aube qui se correspondent offrent une disposition ana- 
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logue à celle des élémenls semblables de la turbine Four- 
neyron, en considérant les tangentes aux circonférences in- 
térieure et extérieure de celle-ci comme représentant les 
développements verticaux des circonférences supérieure et 
inférieure de la roue que nous étudions; ici Ton a toujours 
P =z go**. La théorie de la turbine Fourneyron s'applique donc 
à la turbine Fontaine, en y supposant /^^ r. Les formules (3), 
(4) du n*» 16 donnent par suite 



(i) Q = /zeretang^V^^ll) 

, . r^/^(i-*-sin'p'col^a) -i-26)r(v'(cos6'— cota) -4- 2w'/' 

Le débit étant indépendant de la vitesse angulaire, le genre 
de turbine dont nous nous occupons n'offre pas l'inconvénient 
grave, signalé plus haut, que présente la turbine Fourneyron. 

D'après l'expérience, le rapport de la vitesse de la circonfé- 
rence moyenne de la roue à la vitesse due à la hauteur de la 
chute, correspondant au maximum d'effet, est égal à o,55. Le 
rendement, qui est de 70 pour 100 lorsque les vannes sont 
complètement levées, diminue lorsqu'on les abaisse et atteint 
à 0,575 dès que le débit est réduit au quart environ de sa va- 
leur primitive. 

Lorsqu'un cours d'eau subit des variations considérables, on 
rend la turbine double, en la formant de deux séries distinctes 
d'aubes séparées par une couronne intermédiaire. Les trois 
couronnes et les aubes sont fondues d'une seule pièce. Le 
distributeur comprend également des séries de cloisons dis- 
tinctes. Chacune des parties de la roue ayant un vannage sem- 
blable à celui d'une roue simple, on peut faire arriver l'eau 
dans l'un ou l'autre compartiment annulaire de la roue, ou 
dans tous les deux, selon le volume d'eau que l'on a à débiter. 

Deuxième type. Turbine JonvaL — Le distributeur et 
la turbine sont disposés comme dans le récepteur précé- 
dent; mais le récepteur se trouve au ras 'du fond du bief 
d'amont et est placé à l'orifice supérieur d'un tuyau avec 
lequel il se raccorde. Ce tuyau descend verticalement au fond 
du bief d'aval, se recourbe horizontalement et se termine 
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par un oriQce que l'on démasque plus ou moins en faisant 
manœuvrer une vanne qui règle le débit, et qui permet, lors 
delà mise en train, de remplir complètement le tuyau; ce 
tujau doit rester plein pendant toute la marche. Cette dispo- 
sition a l'avantage de rendre facile la visite et les réparations 
du système, avantage qui s'ajoute à celui que présente la tur- 
bine Fontaine au point de vue du pivot. Mais elle offre un 
grave inconvénient, la présence presque constante d'un liomme 
chargé de régler le vannage pour obtenir un régime normal, 
quelle que soit la variation du travail résistant utile. 

hijîg. ai représente l'élévation du tuyau vu du côté de sa 




vanne inférieure et la^^. 22 la coupe perpendiculaire au plan 
de cette vanne passant par l'axe de la turbine. 
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Aux notations adoptées plus haut nous ajouterons les sui- 
vantes : 

Soient 
vi la vitesse de l'eau dans le tuyau, au-dessous de ta turbine, 

immédiatemeiu après \a z»ne des tourbillonnements; 




p, la pression correspondante; 

Q, la section de ce tuyau ; 

f„ ûi la vitesse dans la section contractée de l'eau à la sortie 
du luyau et l'aire de cette section ; 

A, la hauteur de la circonférence inférieure de la roue au-des- 
sus du niveau du hief d'aval. 



(/) 
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Nous avons, comme au n" 16, 
(a) ^ = r^^k, 

(b) («^5= f^'-f- w'r'— awrf'COSa, 

et pour le carré de la vitesse perdue à rentrée du distributeur 

(c) v'-h w'r*-f- tf'-T 2('«'cOS(p — a) — aw/v cosa ■+- awrw'COsp. 

La vitesse absolue de Teau à sa sortie du récepteur a respec- 
tivement pour composantes verticale et horizontale 

tv' sin p', w r H- w' cos p' , 

d'où, pour le carré de la vitesse perdue dans le tuyau, 

( (p, — fï^'sinp'j-f- (wr-f-rf'cosP')* 

( = (>] -+- (p'*— 2P,«^ sinP'-+- w'r'-f- awrcp'cosp'. 

Au delà des tourbillonnements le carré de la vitesse rela- 
tive (V, de Teau par rapport à la roue est 

(e) w\ = o] -\- <ti^ r^ , • 

Le principe des forces vives dans le mouvement relatif donne 



2g- n 



v^ -i- if] -h ti^^ -i- w''--\- 2wV— - 2P(ï'Cos(P — a) — 2P, H/sinp' 
2 w /•( œ cos p -I- «'' cos p' — i> cos a ) 



OU 

/ 1lf]-h CV^H- («:''" -f- 2 w'/-' — 7.iflVC0S{P — a) — 2P, «''sin6'-+- 2Wr(«'C0Sp -f- h/cOSP' 

_ 



^l-^'i _Px-Pa 



Nous avons aussi 

En ajoutant membre à membre les équations (a), (/), (g) et 
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remarquant que H = /i -f- A, -f- A,, on trouve 

I — 2P,«''sin^'-f-2wr(«'C0Sp-i- w'cosP') = ag^H; 

mais on a 

ç^a^ = i\Ci.^— nîrep sina. = nerewsinp — nsrcw'sinp' = Q, 

d'où 

sina 
,sin&' 

«' = «' -Hû" » 

sinp 



, neresm^' 



^, 



par suite 

iin'^T-rV 



iv'^ { I -f- Sm' P' I -r-;i H 



(a) ^ V^] ^MJ 

2C0S(P — a) a/zsr^l i 
sinasinf^ n, Jj 

Cette équation fera connaître w', par suite le débit qui dimi- 
nuera, comme on le voit, quand la vitesse angulaire augmen- 
tera. Si donc le travail utile vient à éprouver une diminution, 
la vitesse angulaire augmentera d'abord; mais le débit et par 
conséquent le travail transmis diminueront, de sorte que la 
vitesse angulaire finira par décroître, elc. On voit ainsi qu'au 
bout de quelques instants la vitesse reprendra sensiblement 
sa vitesse normale, et la turbine se réglera à peu près d'elle- 
même. 

Mais, pour que les choses se passent comme nous l'avons 
supposé, il faut que la pression pi soit positive; elle se déduira 
de la formule (gr), et, en exprimant qu'elle est nulle, on ob- 
tiendra une équation qui fera connaître la valeur maximum 
que l'on peut donner au débouché du tuyau. 
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Pour calculer le coefricient d'etfet utile, nous remarquerons 
que la perle de chule est due à la somme des carrés des vi- 
tesses (c) elid], ajoutés à v\, de sorte que l'on aura 



_ } — ai',iv'sinp'-i-aur(n'COsp + ci''cosP'— pcoSh) ) 

expression dans laquelle on devra remplacer les vitesses par 
leurs valeurs déduites des équations (i) et (2). 

Le rendement de cette turbine peut atteindre 0,52; le rap- 
port de la vitesse à la circonférence extérieure de la roue, 
à la vitesse due à la chule totale, correspondant au maximum 
d'effet, paraît égal à 0,70. 

Généralement la roue porte dix-huit aubes; la plus courte 
distance des deux aubes consécutives est prise égale au yb du 
diamètre extérieur, el la largeur de la roue au j du même 
diamètre. 

18. Troisiëhe catégorie. — Soue à injection extérieure de 
Poncelet. — Cette roue [Jig- ^3) n'est en principe autre chose 




que la roue à aubes courbes du même auteur et qui esl pla- 
cée horizontalement. L'eau arrive tangentieliement à sa cir- 
conférence extérieure et s'échappe par son ouverture centrale. 
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La roue ne doit pas êlre noyée, mais sa face inférieure doit 
être irès-voisine du niveau du bief d'aval pour éviter inutile- 
ment une perte de chute. 
Soient 

f la vitesse de Teau avant de pénétrer dans la roue ; 

H la hauteur du centre de gravité de la section correspon- 
dante en contre-bas du niveau du bief d'amont ; 

p la pression en ce point, pa continuant à représenter la pres- 
sion atmosphérique ; 

r, r' les rayons des circonférences extérieure et intérieure de 
la roue ; 

a, p les inclinaisons respectives des aubes sur ces circonfé- 
rences ; 

w, w' la vitesse relative de l'eau à l'entrée de la roue, au delà 
des tourbillonnements, et à sa sortie du récepteur; 

6) la vitesse angulaire. 

On a d'abord 

^ ' 7. g II 

La vitesse relative de l'eau à l'entrée est v — wr; ses com- 
posantes suivant le premier élément de l'aube et suivant sa 
normale sont respectivement {v — ojr) cosa, [v — wr) sina. 

Le carré de la vitesse perdue à l'entrée est par suite 

l [[v — wr)cosa — (^]^H-(p — wr)'sin'a 
^ ' \ = [^ — Vif-y-^w'^ — iw[v — or) cosa. 

On a donc pour l'équation des forces vives dans le mouve- 
ment relatif 

(v'2 — jp — ^^y p — p^ (^, — co/.)2_j_^^2 — îi«p'(p— wr)cosa «-(r^ — /^) 

1 ~ Il 1g '2g 

OU 

w^-hw'^ — iw{v — wr)cosa_/7 — p^ w^(7^— /-) 
(^) - — ô — • 



En ajoutant entre elles les équations {a) et (6), on trouve 



(^) 



>'-h w^-+- w'- — 7.w(f> — wr) cosa _^„ w^(/*^— /^) 



2^ 2^ 
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Supposons que l'eau se meuve dans la roue comme si elle était 
guidée par deux aubes. 
Soient 

e la hauteur de la roue; 

t\ répaisseur de la lame d'eau immédiatement avant Teiîtrée 

dans le récepteur; 
e l'angle au centre correspondant à un canal. 

On a pour déterminer e la relation 

>3 = /-(l — COSs), 

d'où, en remarquant que e est toujours un petit angle, 



= V ^ 7- 



Nous avons maintenant 



d'où 

, , (vV sinS 

(l) W = r— 1-7 

^ r sina 



p = (vVsinS 4 /— 



L'équation (cl) donne par suite 



(2) i^' = 






Vu- r'^sin'S ( -»-T-.— H i /— cota) -+- 2w/^sin6cota 



D'après celte formule, on voit que la turbine comme celle 
de Jonval se règle d'elle-même par le fait de la force centri- 
fuge, quand le travail résistant vient à diminuer. 

Le carré de la vitesse de l'eau à la sortie étant 

la perte de chute est, en se reportant à l'expression (6), 

w^-^. (v'^-h {v — wr)^-+- wV" — awr'fv'cos^ — 7.w[v — &}r)cosa. 
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Le coefficient d'effet utile est, par suite» 

f* = I ^^ ii = 1 

formule dans laquelle on devra remplacer les vitesses par 
leurs valeurs (i) et (2), après quoi on déterminera la valeur 
de a> qui rend a maximum. 



IV. 4 



5o CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE III. 



CHAPITRE III. 

DU VENT COMME MOTEUR. 



19. La demi-force vive de Tair en mouvement, comme celle 
de Teau, se transforme en travail en faisant agir le fluide sur 
des roues construites d'une certaine façon. Comme une pa- 
reille utilisation du vent a été, dès Torigine, appliquée à la mise 
en mouvement des moulins, et quoiqu'elle ait été ensuite 
étendue au travail d'huileries, de pompes, etc., le nom de 
moulin à vent est resté attaché aux récepteurs dont il s'agit. 

Ces récepteurs sont à axe vertical ou à axe à peu près hori- 
zontal. 

Ceux de la première catégorie sont peu employés, en raison 
de leur faible rendement, et nous ne nous y arrêterons que 
quelques instants. Parmi les récepteurs de cette catégorie, nous 
citerons : i° les Panémores, dont les aubes ou ailes, adaptées 
aux extrémités de bras horizontaux fixés à Tarbre, ont la forme 
de conoïdes qui, tantôt présentent leur concavité à l'action du 
vent et tantôt leur convexité, de sorte que la roue ne marche 
qu'en vertu de l'excès des actions sur la concavité et la con- 
vexité ; 2° les moulins dits à la Polonaise, formés de plu- 
sieurs ailes rectangulaires verticales dont les plans passent par 
l'axe, qui tournent dans une enveloppe cylindrique ouverte 
d'un côté pour permettre l'accès de l'air dans la direction la 
plus convenable. 

20. Moulins à vent à axe horizontal. — L'arbre [fig- ^4) 
est placé dans la direction du vent et fait un angle de lo à i5 de- 
grés avecl'horizon, en raison de ce que, en général, cette direc- 
tion fait un petit angle avec la surface de la terre. Quatre bras. 
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formant une sorte de croix, sont fixés à l'arbre vers son extré- 
mité. Chaque bras sert d'axe à une aile ayant la Terme d'un rec- 
tangle gauche. Les ailes sont identiques et disposées de la 




même manière par rapport à l'axe de rotation. Les"] éléments 
de leur surface sont perpendiculaires a la direction des bras^ 
Elles sont généralement formées de lattes transversales égale- 
ment espacées, normales aux hras et recouvertes d'une voile 
en toile ou en natte. Un frein placé dans l'intérieur du moulin 
permet de maintenir, en temps voulu, la roue dans l'immo- 
bilité. Lorsque le moulin ne doit pas marcher, on serre les 
voiles en les rapprochant de l'axe ('). 



(<)M. Berlon évil 
gereuBe lorsque le ti 



.ta opération, qui n'est pas commode et qui c: 
it tiolent, en formant cliaque niio de planetiell 
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Pour se trouver dans de bonnes conditions de rendement, 
rinclinaison de la surface des ailes sur la direction de Tarbre 
doit aller en augmentant depuis 3o degrés, à partir du point le 
plus voisin de l'arbre jusqu'à 60 degrés à l'extrémité de 
l'aile. Tout le bâtiment est supporté par une forte pièce de 
bois verticale autour de laquelle on peut le faire tourner 



çitudinales [^fig. l'S) se recouvrant partiellement, el qui offrent la plus grande 
analogie avec celles des jalousies. Cliaque planchette est articulée, au moyen de 

Fig. 25. 




brides, à des lattes transversales pouvant elles-mêmes tourner autour de leurs 
points d'attache sur les bras; une des extrémités de la première traverse de 
chaque aile est articulée à une tige à crémaillère engrenant avec un pignon 
central, dont l'axe traverse l'arbre d'un bouta l'autre et se termine par une ma- 
nivelle. En agissant sur cette manivelle ou peut faire varier, dans certaines li- 
mites, l'obliquité des lattes transversales et par suite la surface de l'aile qui peut 
être réduite à la largeur des bras. Dans ce système, la surface de chaque aile est 
également inclinée dans toute sa longueur sur la direction du vent, ce qui est 
un défaut ; car cette condition n'est pas celle qui correspond au maximum de 
rendement, comme on le fera voir dans le texte. 
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comme sur un pivot, en agissant un levier de manière à diriger 
l'arbre du côté du vent. 

Ldijig. 26 représente une section faite dans une aile vue de 
face par un plan perpendiculaire à Taxe de rotation 0, et la 



Fi(j. 26. 



Fi 



^ig. 27. 



-cor 





tory 



Jig. 27 le plan de la section normale en un point quelconque 
a de Taxe d'un bras, milieu de la génératrice correspondante. 
Soient 

/ la largeur bc de Taile ; 

r la distance Oa; 

V la vitesse du vent; 

(ù la vitesse angulaire de Tarbre; 

a Tangle que forme la normale «N au point a de Taile avec 

Taxe; 
p le poids spécifique de Tair. 

Comme approximation et en vue de simplifier les calculs, 
nous supposerons que l'élément superficiel, déterminé par bc 
et la génératrice qui en est distante de rfr, est compris dans le 
plan tangent à la surface en a, qu'il a par suite pour valeur Idr, 
el nous estimerons en conséquence la résistance opposée par 
l'air à cet élément. 

La vitesse relative du vent par rapport à l'aile est la résul- 
tante de V et de la vitesse wr prise en sens contraire; sa com- 
posante normale est par suite 

('COSa — wrsina, 

et doit être positive pour que le vent ait prise sur l'élément 
considéré. 
La résistance opposée par l'air à cet élément est 

X'p(f'COSa — wrsina)'/rfr, 
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k désignant une constante. La composante perpendiculaire au 
bras étant 

/p(pcosa — wrsina)'sina/^r, 

le travail développé par seconde sur l'élément est 

/p{('COSx — wrsinaj^wrsina/f//*, 

€l sur l'aile entière 



<i) 



^=Apl j (rcosx — wrsinaj'wsinarr/r, 



r, et Ta étant les valeurs extrêmes de r. 

Proposons-nous de déterminer, pour des valeurs données de 
V etco, la relation qui doit exister entre a et r pour que S soit 
maximum. 

Comme tous les éléments de l'intégrale ci-dessus sont po- 
sitifs, on n'a qu'à rendre maximum chacun d'eux, ou exprimer 
que la dérivée par rapport à a de 

[i'COS'y. — w/*sina)*sina 

€st égale à zéro, ce qui donne 

/ \ * 2 3 0) r I 

(2) tangua H tangx = o, 

d'oii 

3 wr /q oi^r^ i 

«n laissant de côté la racine négative qui correspond au cas où 
le vent agirait sur le derrière de l'aile. 

La condition (3) étant supposée remplie, cherchons à dé- 
terminer la valeur de w qui rend S maximum; posons, à cet 
^ffel, 

F= (c'COSa — wrsinaj^wrsina. 

En considérant ce comme fonction de w, en vertu de la rela- 
tion ^3), la condition pour que G soit maximum s'exprime par 



r( 
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rfF 

mais réqualion ( 2 ) n'est autre chose que -^ = o, de sorte que 
la précédente se réduit à 



X 



.^ dr= o 



OU a 



/ (pcosa — wrsina) ( i — 3 — tanga J rsinacosar/r= o, 
ou encore, en ayant égard à Téquation (2), 

' (pcosa — cor sina) dr=o, 

r COSa 

Prenons maintenant a pour variable; l'équation (2) donne 

V I— 3sin-a , o i -+- sin*a , 

3w sinacosa 3w sm^aCOS a 

et l'équation (4) se réduit à 



Jr^«fi — 3sin'a)(i -h sin-a) 
a. 



(» » II* ^ 0111 ^111 ^r^ 0111 ^1 •, 
5) / r^^ r/x = o, 
'jf^ COS*a 



a,, «2 étant les valeurs de a correspondant aux valeurs /*,, r^ 
de r, et qui sont données par Féquation (2). 
En intégrant el posant 



, . 5sin^a — 3sina i , , f"^ a\ 

(a) = .. log tang l ) 

^ ' 2C0S'a 2 ^ ° \4 2/ 



l'équation (5) deviendra 

% 

et fera connaître la valeur de w. 

Coriolis, à qui sont dues ces considérations, a trouvé, en 
comparant les résultats du calcul à ceux de l'expérience, que 
l'on pouvait prendre k = ~. 

D'après les expériences de Smeaton et Coulomb, la valeur 

Ja plus avantageuse de - devrait être comprise entre — ^ 



56 CINQUIÈME PARTIE. — CHAPITRE III. 

et -^- Dans ces conditions, si l'on désigne par A la surface 

totale des ailes exprimée en mètres carrés, le travail total 
transmis au récepteur peut être représenté empiriquement 
par l'expression 

La largeur de l'aile est généralement comprise entre i et ^ 
de sa longueur et ne doit jamais dépasser 7. Supposons que 
l'on divise la longueur de l'aile en six parties égales, et que 
l'on désigne par les n*** i, 2,. . . les génératrices de la surface 
gauche comptées à partir de l'axe. D'après Smeaton, pour ob- 
tenir le maximum d'effet, il faudrait se conformer aux données 
consignées au tableau suivant : 

Numéros Angles areo le plan 

des génératrices. da mourement des ailes. 

o 
1 18,0 

2 19.0 

3 18,0 

4 16,0 

5 12,5 

6 •. 7,0 

Les angles formés par les génératrices avec Taxe devraient 
être complémentaires des précédents. 

Il existe des moulins à vent qui s'orientent d'eux-mêmes, 
c'est-à-dire qu'ils font automatiquement la manœuvre néces- 
saire pour placer l'arbre dans la direction du vent lorsqu'elle 
vient à changer; on établit, à cet effet, du côté opposé aux 
ailes et dans le plan vertical passant par l'axe, une sorte de 
queue fixée à la partie amovible du moulin. Cette queue 
porte un cadre sur lequel on monte une toile, de manière à 
constituer une sorte de girouette qui détermine l'orientation. 

21. Anémomètres. — On désigne sous ce nom les instru- 
ments propres à déterminer la vitesse d'une masse fluide aéri- 
forme. 

L'anémomètre de Combes {fig> 28 et 29), que nous nous 
bornerons à considérer, est un moulinet formé de quatre bras 
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rectangulaires de même longueur, fixés normalement à un arbre 
et terminés chacun par une ailette rectangulaire. Les quatre 
ailettes sont identiques, très-légères (clinquant de cuivre) et 
également inclinées (3o degrés environ) sur le plan moyen des 
bras. 

Une partie V de Tarbre, qui est filetée, engrène avec une 
roue R ayant loo dents, et dont la circonférence est divisée en 
âix parties égales; Tarbre de celle roue porte une came qui à 
chaque révolution pousse une dent d'une seconde roue R' 
dont la circonférence est divisée en cinq parties égales. Des 
index a, a', fixés au bâti du moulin, permettent de consta- 
ter le nombre des dents dont chaque roue a avancé dans un 
temps donné, et par suite le nombre des révolutions exécu- 
tées par seconde par le moulinet. Au moyen d'une détente D 
et de deux cordons qui servent à la déplacer, on peut, à 
distance, arrêter le mouvement du moulinet ou lui permettre 
de tourner sous l'action du courant fluide. Lorsque Ton veut 
se servir de Tinstrument, on ramène d'abord les zéros des 
deux roues en regard de leurs index respectifs, puis, après 
avoir fixé le moulinet au moyen de la délente, on dirige l'arbre 
dans le sens du mouvement du fluide. Dans un moment donné, 
on débraye le moulinet, en même temps que Ton met en mou- 
vement un compteur à secondes. Au bout d'un certain temps 
on arrête simultanément le compteur et le moulinet, et l'on 
détermine le nombre des révolutions effectuées par seconde 
par l'arbre. C'est au moyen de ce nombre n que l'on peut 
déterminer la vitesse v du courant, comme nous allons le 
faire voir. 

Il est clair que l'on peut, du moins approximativement, as- 
similer chaque ailette à un élément d'aile d'un moulin à vent. 
Conservons les notations du n° 20, en supposant que r repré- 
sente la distance de l'aire A d'une ailette à l'axe de rotation. 
Le travail développé par Taclion du fluide dans le temps dt a 
pour expression 

[a] 4A/p(('C0Sa — w/*sina)^wrsina^/. 

Le travail correspondant des frottements peut êlre considéré 
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comme se composant d'un terme 

{b) 4^A/p((' COSa — orsinaj^corsinar/r 

proportionnel au travail moteur, et d'un terme dû à des forces 
constantes (les poids des différentes parties de l'instrument), 
et que Ton peut représenter par 

H étant une constante de même que s. 

Lorsque le mouvement est devenu uniforme, Texpres- 
sion (a) est égale à la somme des expressions {b) et (6'), et 
Ton a 



(i) p = wrtangaH i/>— 7 v" 

Comme la vitesse angulaire o) est proportionnelle à n, on peut 
poser 

(2) V z=z an -^ b, 

a ei b étant deux constantes pour chaque appareil, dont la se- 
conde varie en raison inverse de la racine carrée de la densité 
du fluide ('). 

Pour déterminer a et 6, on place Tanémomètre à l'extrémité 
d'un grand levier horizontal, mobile autour d'un axe verti- 
cal, de manière que l'arbre du moulinet se trouve dans la 
direction du mouvement que l'on veut imprimer au levier. On 
détermine les valeurs de n, correspondant à un certain 



(*) Un appareil analogue à ranémomctre, le moulinet de Woltmann, dont 
nous avons omis de parler au n® 298 du tome II, permet de déterminer la vi- 
tesse en un point quelconque d'un cours d'eau. Ici les deux roues {/îg» 3o) 
sont supportées par un levier L mobile autour de l'une de ses extrémités ; la 
came qui sert à communiquer le mouvement de la première roue à la seconde 
est remplacée par un pignon ; un ressort tient éloigné le levier L de l'arbre, 
de manière que la première roue n'engrène pas naturellement avec la vis. Au 
moyen d'une vis de pression, on fixe l'instrument sur une tige S, de manière 
à le faire fonctionner à la profondeur voulue. 

Lorsque le moulinet est en mouvement depuis quelques instants, on tire le 
cordon C de manière à embrayer la vis et le corps de rouages pendant un 
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nombre de valeurs connues de la vitesse v à l'extrémiié du le- 
vier, et l'on calcule a et & par la méthode des moindres 



c rormulc analogue & (a) permet de cal- 
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CHAPITRE IV. 

MACHINES ÉLÉVATOIRES. 



22. Les pompes sont des machines qui ont pour objet d'é- 
lever les liquides en agissant sur une pièce à laquelle on im- 
prime un mouvement rectiligne alternatif ou un mouvement 
circulaire continu. Les pompes se divisent ainsi en deux caté- 
gories, les pompes à mouvement de va-et-vient et les pompes 
rotatives. 

23. Des pompes à mouvement de va-et-vient, — Chacune de 
ces pompes se compose d'une capacité cylindrique [corps de 
pompe) dans laquelle se déplace une pièce mohWe {piston) 
qui s'adapte exactement contre ses parois, à laquelle on im- 
prime un mouvement alternatif dans toute la hauteur du corps 
de pompe. 

Piston. — Le piston, dans les pompes ordinaires, est formé 
(/ig. 3i) de deux sortes de disques en métal ou en bois 

Fi{T. 3 I. 




bouilli dans Thuile, que Ton peut approcher plus ou moins 
Tun de Tautre, déterminant sur leur pourtour une gorge 
qui reçoit une garniture d'étoupes; en serrant les deux dis- 
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ques à Taide de boulons et d'écrous, on comprime les 
éloupes de manière à les repousser au dehors quand la garni- 
ture s*use. 

Pour les pompes de quelque importance, le corps du piston 
est en fonte ou en bronze {fig* 32), et est muni, sur ses deux 

Fig. 32. 




faces, d'une garniture de cuir, à contours flexibles, que la pres- 
sion de Teau applique contre la paroi du corps de pompe, ce 
qui donne une garniture autoclave. 

Dans d'autres circonstances, le piston dit plongeur est un 
cylindre métallique plein ou creux, très-long par rapport à 
son diamètre, qui est inférieur de 3 ou 4 millimètres à celui du 
cylindre. Il ne frotte que sur une garniture à étoupes [presse- 
étoupesy stufjing'box) adaptée à la partie supérieure du corps 
de pompe et qui lui sert de guide. 

Soupapes. — La communication intermittente, entre le corps 
de pompe et les tuyaux qui y aboutissent, s'établit au moyen 
de soupapes dont les principales dispositions sont les sui- 
vantes : 

Le clapet {Jig. 33) se compose d'une plaque métallique à 

Fig. 33. 
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charnière qui peut s'appliquer sur une ouverture pratiquée 
dans la pièce qui porte cette charnière. Le clapet est doublé 
de cuir pour établir un contact plus intime entre lui et le bord 
de l'ouverture. Dans les pompes communes, on supprime la 
charnière, qui est remplacée par le prolongement du cuir au 
delà de la plaque et que l'on fixe vers le bord de l'ouverture. 
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La soupape à ailettes [Jig. 34) se compose d'un segmenl 
sphérique en bronze dont la base repose sur le siège pour 
produire la fermeture au repos. Elle porte quatre ailettes pris- 



H 



mailques dont la section normale a la forme d'une croix à 
branches égales; elles glissent à frottement doux dans un 
cylindre creux qui termine le tuyau aboutissant à la soupape 
et servent ainsi de guides. 

La soupape conique [Jlg. 35) est munie d'une lige traver- 

FiB- 35. 



sant une bride disposée en dessous, et qui se termine par une 
tête destinée à limiter le déplacement de la soupape. 

La soupape à boulel{Jig. 36) est une sphère creuse qui s'ap- 




puie sur le bord d'une ouverture Circulaire au-dessus de la- 
quelle est disposée une cloche a jour destinée à limiter son 
déplacement. 
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Pour vérifier racilement l'éiat des soupapes el en rendre 
rapides les réparations, les tuyaux présentent un renflement 
aux points où elles se trouvent; ce renflement, appelé cha- 
pelle, porte une ouverture fermée par une plaque boulonnée. 

Les pompes de la catégorie dont nous nous occupons se di- 
visent en trois classes : les pompes aspirantes, les pompes 
foulantes, les pompes aspirantes et foulantes. 

24. Pompe aspirante. — Sur la Tace supérieure {Jig. 3^ ) à\i 
piston P on dispose une soupape (queiquerois deux) recouvrant 




une ouverture qui traverse la pièce. Le fond du cylindre est 
muni d'un clapet ( soupape d'aspiration ou dormante) recou- 
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vrant l'oriGce supérieur du tuyau d'aspiration T qui plonge, 
d'autre part, dans le réservoir d'où le liquide, soit de Teau 
pour fixer les idées, doit s'élever; vers le haut du corps de 
pompe, est adapté un tuyau latéral par lequel s'écoule l'eau 
fournie par la machine. 

Il est facile de comprendre le jeu de la pompe. Supposons 
que T ne renferme pas d'eau au-dessus du niveau du réservoir 
d'alimentation et que le piston se trouve au bas de sa course ; 
sil'on élève ce piston, il tendra à se produire un vide au-des- 
sous de lui; le clapet s'ouvrira, et l'eau s'élèvera dans T jus- 
qu'au moment où P sera arrivé au sommet de sa course. En 
faisant descendre le piston, il comprimera l'air placé au-des- 
sous de lui, ce qui produira la fermeture du clapet en même 
temps que la soupape du piston s'ouvrira pour laisser échap- 
per cet air; pendant toute la descente du piston, le niveau de 
l'eau restera stationnairedans le tuyau. Après la double oscil- 
lation suivante, la hauteur de la colonne d'eau aura subi un 
accroissement dans T, tandis qu'une nouvelle quantité d'air 
aura été expulsée, et ainsi de suite jusqu'au moment où la 
pompe sera amorcée^ ou que tout l'air aura été remplacé par 
de l'eau dans T. A partir delà, l'eau du réservoir sera appelée 
dans chaque oscillation ascendante et versée au dehors, et 
dans l'oscillation suivante elle ne fera que passer de la partie 
inférieure du piston à la partie supérieure. On devrait théo- 
riquement pouvoir élever l'eau à la hauteur de io",33 de la 
coloqne d'eau qui fait équilibre à la pression atmosphérique 
lorsque la hauteur de la colonne barométrique est de o", 76; 
maison a reconnu par expérience que l'on ne pouvait guère 
espérer que 8 mètres et rarement 9 mètres, en raison de ce 
que les joints se laissent toujours traverser par de l'air, 
quelle que soit leur perfection, et d'autres causes que [nous 
mettrons plus loin en évidence. 

Nous avons maintenant à résoudre les deux questions sui- 
vantes : 

I* Déterminer le nombre de coups de piston qu*il faut 
donner pour expulser Vair de la pompe. 

Dans ce qui suit nous négligerons l'espace nuisible, c'est- 

IV. 5 
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à-dire le vide compris entre le piston à fond de course et le 
fond inférieur du cylindre. 
Soient 

h la hauteur de ce fond au-dessus du niveau du réservoir; 
Zi la hauteur à laquelle s'est élevée Teau dans le tuyau d'aspi- 

ration, supposé recliligne et vertical, après la Ar'*'"' oscillation 

ascendante; 
a la section du tuyau; 
n le poids spécifique de l'eau; 
/>« = ne la pression atmosphérique; 
d, le poids spécifique de Taira cette pression; 
/iÇ le volume engendré par le piston. 

Le piston étant à fond de course après le /r'**' coup, le vp- 
lume occupé parTair est a(h~ Zk) et le poids de cet air 



(a) ^^M-h) 



s- 3* 



Lorsque le piston a exécuté sa k -f- 1'*'"* oscillation ascendante, 
le volume de Tair est devenu a( A — 2*4., -f- Ç), et son poids a 
pour expression 

(b) a§.[h~z,,,-^t)'~'' 



'it+i 



En égalant les quantités [a) et (6), on trouve 



d'où 



(d) z,^,= ^ \\ ï ) +2a-(A-^2)2.--'Ç. 

Il faut prendre la racine qui se réduit à Zk, lorsqu'on sup- 
pose Ç = o, c'est-à-dire celle qui correspond au signe supé- 
rieur du radical. En remarquant que Ton a Zo = o, on calculera 
successivement -3,, Zj,.... Supposons que z„<<A et jSi,+,>>A; 
pour trouver la fraction du volume que doit engendrer le pis- 
ton pour amener l'eau jusqu'à la soupape d'aspiration, lorsque 
l'on donnera le n-f-i'^'"'coup de piston, on supposera Zk^i = h 
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dans le premier membre de Téqualion (c), k^=zn dans le se- 
cond, et Ç, changeant de signification, sera l'inconnue de la 
question. 

2" Rendement de la pompe. 
Soient 

H la hauteur du niveau moyen du liquide dans le corps de 
pompe au-dessus du niveau du réservoir d'alimentation; 

12 la section du corps de pompe ; 

e répaisseur du piston; 

a/Tamplitude de ses oscillations; 

n la hauteur du liquide du corps de pompe au-dessus de la 
face supérieure du piston arrivé au point le plus bas; 

X la distance de la face inférieure au milieu de sa course 
considérée comme positive en allant] de bas en haut. 

Nous admettrons, comme cela se fait habituellement, que 
la tige du piston est mise en mouvement par une manivelle 
à laquelle on imprime une vitesse angulaire constante ca, ce 
qui nous donnera la relation 

(l) X — ~ IcOScùt, 

en prenant pour origine du temps l'instant où le piston est à 
fond de course. 
Soient de plus 

(2) V=-- = w/sinw/ 

la vitesse du piston au bout du temps t; 

N rintégrale,'pour toute la longueur du tuyau, de l'élément de 
son axe divisé par la section correspondante; la quantité 
analogue relative au volume du corps de pompe situé au- 
dessous du piston est —7^ — ; 

p la pression, par unité de surface, que supporte la base infé- 
rieure du piston. 

Le frottement du liquide dans le tuyau introduira, dans le 
second membre de Téqualion du mouvement du liquide, un 
terme négatif proportionnel à V'; la perte de force vive éprou- 

5. -t 



a' 



a»o>' 
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vée par l'eau à son entrée dans le corps de pompe donnera un 
terme semblable ; en faisant passer ces deux termes dans le 
premier membre où se trouve déjà V*, nous obtiendrons, après 
réduction, un seul terme de la forme a*V*, a* élani un coeffi- 
cient plus grand que l'unité, et que Ton sait calculer. 
Nous avons, par suite, 

ou 

'/* ha ( N -H / I aw*/coswr 

(3) { 1 ^ " ^ 

Pour que la pompe fonctionne comme nous l'avons sup- 
posé, il faut que la pression p soit positive, quel que soit /, ou 
que la hauteur H — yj — e du clapet d'aspiration au niveau du 
réservoir soit inférieure au minimum de 

n ^ \ il ^ J g %g 

que nous ne chercherons pas à calculer même par approxima- 
tion; nous nous bornerons à faire remarquer que la différence 

entre ^ = e et ce minimum croît avec la vitesse angulaire w, 

c'est-à-dire avec la vitesse moyenne du piston. 

La pression p' sur la base supérieure du piston différant 
peu de 

/?'=/?^-f-n(>î — l-^ x) = Pa-^ n[>3 — /(i-H cosw/)], 
réquation(3) donne, par l'élimination de/?«, 

(4) L ^^ 

) I f^r fi — cosw/\ ^ ,, „ n 

\ g\ ^^ J J 

Le travail moteur développé dans l'oscillation considérée 

est û / (p^—p)dx,ei, en ayant égard aux formules (i) et {2), 
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on trouve 

(5) aj^y^/>)cte=ii[|^(a»+i) + a(H-e)/]a. 

Dans sa descente, le piston ne fait que déplacer Teau qui se 
trouve au-dessous de lui, à travers sa soupape, pour la faire 
arriver de l'autre côlé; le travail dépensé est, par suite, la 
demi-force vive totale du liquide à travers l'ouverture de cette 
soupape. 

La vitesse à travers cet orifice, dont nous désignerons Taire 

Vu 
par a, élant — > la demi-force vive perdue dans le temps dt 

est 

— V -^ dt. 



En intégrant cette expression entre les valeurs de / corres- 
pondant hi x=i— l, xz=ly on trouve 



iT\ .., n 



s 



3/3 



(6) - c'/ 



3 CI 



3 



En négligeant le frottement du piston contre le corps de 
pompe, le travail moteur dépensé dans la double oscillation 
est la somme des expressions (5) et (6) ou 

(7) ^.-^n[iîî^^,-^a»+ J)-H(H-e)/]a. 

Or avec ce travail on n'a élevé que le volume liquide 2/ûà 
la hauteur H; c'est-à-dire que l'on n'a produit que le travail 
utile 

(8) S„=2na/H. 
Le rendement est, par suite, 

S.. I 



(9) 






H 3 g^H 






On voit, d'après cela, que [i. sera d'autant plus grand que w, 
a seront plus faibles eto- plus grand, ou que le mouvement de 
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la pompe sera moins rapide etque les sections des ouvertures 
des soupapes et du tuyau d'aspiration seront plus grandes. 

25. Pompe foulanlf. — Dans la pompe roulante (Jîg. 38), le 
piston est plein. Le corps de pompe plonge dans le réservoir 




d'alimentation et son fond est muni d'une soupape dormante S 
commedaiis la pompe précédente. Vnclapeiàil de refoulement 
S", s'ouvrani du dedans au dehors, établit une communication 
entre la partie inférieure du corps de pompe et le tuyau ascen- 
sionnel T'. Quand 'on élève le pislon, la soupape S s'ouvre et 
laisse entrer l'eau dans le cylindre, tandis que, par suite d'une 
diminution de pression à l'inlérieur. S" se ferme. Dans l'oscil- 
lation suivante, c'est l'inverse qui a lieu, S se ferme el S' s'ouvre 
pour laisser passer le liquide qui est refoulé dans le tuyau T'. 
Lajlg. 39 représente une pompe foulante à'iie à piston plon- 
geur, en raison de la forme du piston dont nous avons donné 
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plus haul (23)la description. La pompe est munie d'un double 
clapet d'aspiration. 

Fig. 39. 




Dans Toscillation ascendante, il y a bien une aspiration, mais 
assez faible pour que Von puisse en faire abstraction; si Ton 
voulait toutefois calculer le travail qu'elle exige, il suffirait 
de se reporter à la formule (3) du numéro précédent et d'y 
supposer a = i, Nr:=o, v)=o, lz=o, et d'y remplacer H par 
la hauteur h du niveau du réservoir au-dessus du fond du 
corps de pompe. On n'aura plus alors qu'à déterminer l'inté- 



grale Q I (fa — p)dx. 



Occupons-nous maintenant du refoulement. 
Soient 

H' la hauteur à laquelle on doit élever Teau au-dessus du fond 

du corps de pompe; 
£2' la section contractée de son débouché; 
N' l'équivalent de N pour le tuyau T'. 

Nous conserverons d'ailleurs les autres notations du numéro 
précédent. 
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Vii 

La vitesse dans celle seciion étanl -ry^-, la perle de char- 
ges due aux frouemenls el aux changemenis brusques de sec- 
lions sera de la forme eU'. Si Ton pose a'^=:—^-^ s — ly. l*e- 
qualion du mouvemeni du liquide sera 

d*oii Ton déduira le iravail 



J-i n 



on irouve ainsi 



£n négligeani la faible hauleur du niveau du réservoir au* 
dessus du fond du corps de pompe, le iravail ulile esl 

S„= ann/H'; 
d'où, pour le coefficienl d'effel ulile, 

r 

26. Pompe aspirante et foulante, — Si l'on adapie un luyau 
d'aspiralion ï à Touverlure S de la pompe ci-dessus, disposée 
en conséquence au-dessus du niveau du réservoir d'alimenla- 
lion, on aura une pompe aspirante el foulante, dont, d'après ce 
qui précède, il est facile de trouver le travail développé dans 
deux oscillations successives, et par suite le rendement. 

Cette pompe est dite à simple effets parce que Teau ne s'é- 
lève dans le tuyau ascensionnel que pendant une oscillation 
descendante, el dans le tuyau d'aspiration pendant une oscil- 
lation ascendante. On supprime rintermiitence du mouve- 
ment du liquide dans Tun et Tautre tuyau en employant une 
pompe à double effet. Dans cette pompe, les tuyaux d'aspira- 
tion T et de refoulement T' [Jig. 4o) communiquent avec le 
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haut et le bas du corps de pompe; les soupapes S, S, des 
oriHces de T s'ouvrent du dehors au dedans du cylindre et se 




trouvent en regard des soupapes S", S' correspondant à T', 
qui s'ouvrent au contraire du dedans au dehors. 

On voit, par exemple, que, dans une oscillation ascendante 
du piston, l'eau est aspirée à la partie inférieure du corps de 
pompe en même temps qu'il y a refoulement dans T' du li- 
quide qui se trouve sur le piston. 

La disposition le plus généralement adoptée pour les pompes 

FÎ8.4>- 




aspirantes et foulantes a double effet est représentée par la 
^g. 4 1 ■ Les deux extrémités du corps de pompe communiquent 
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chacune, par un tuyau, avec une chapelle unique où sont 
placés les quatre clapets d'aspiration et de reroulemeni. 

Pour l'établissemeni d'une pompe, il ne Tautpas compter sur 
un rendement de plus de 5o pour loo, quoique cependant, 
dans certaines circonstances, on soit arrivé à 0,75. 

27. Pompe Lelestu. — Dans cette pompe, qui est à simple 
effet {Jîg. 43], le piston est remplacé par un cône métallique 




criblé de trows, auquel est fixé dans l'intérieur, et par son 
sommet, un cône en cuir flexible qui dépasse le premier cône 
et dont les bords s'appliquent sur les parois du corps de pompe 
quand il est pressé au dedans. 

Quand on enfonce le cône métallique, les soupapes d'aspira- 
tion se ferment, et l'eau passe par les trous du cône métallique, 
écarte le cuir du corps de pompe et se rend dans la partie su- 
périeure de ce corps de pompe. Dans le mouvement inverse, 
l'eau soulevée presse les bords du cuir contre les parois du 
cylindre, et tout passage est intercepté. 

Il n'est pas nécessaire d'aléser le cylindre : l'eau peut être 
chargée de gravier sans entraver la marche de lu machine, et 
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enQn il ne se développe pus de frottement contre le c;ylindre 
dans la période d'ascension. 

La fig. 43 représente une pompe du même sjfstème plon- 




gée dans le réservoir d'alimeniaiion ; le refoulement a lieu 
lors de la descente du piston. 

28. Àpplicalioii des réservoirs d'air aux pompes foulantes. — 
Pompes à incendie. — Lorsqu'une pompe foulante à simple effet 
refoule de l'eau dans on bassin supérieur, par un tuyau d'une 
certaine longueur, le volume liquide n'étant pas fourni d'une 
manière continue, mais seulement dans une demi-oscillation 
(tu piston, le mouvement de l'eau contenue dans le tuyau se 
ralentit dans la demi-oscillation suivante, où le piston produit 
une aspiration; dans la troisième demi-oscillation, il faut qu'il 
rende à la masse fluide du tuyau la vitesse qu'elle a perdue 
par l'effet de la pesanteur et du frottement. Il peut résulter de 
là des variations notables dans la résistance à vaincre, par 
suite des secousses dans la machine et des pertes de travail. 
On évite ces inconvénients en plaçant un réservoir d'air sur 
le tuyau d'ascension près du clapet de refoulement; l'eau re- 
foulée s'emmagasine en partie dans le réservoir dont le vo- 
lume liquide va néanmoins en diminuant; dans l'oscillatioti 
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suivante, l'air, en se détendant, continue à faire monter l'eau 
dans le bassin. 

Dans les pompes à double effet, l'intermittence est insen- 
sible et n'est due qu'aux arrêts très-courts qui suivent chaque 
point mort; mais, comme la vitesse du piston est périodique, 
il convient, lorsqu'on veut avoir une grande régularité dans le 
débit, d'établir également un réservoir d'air surle tuyau d'élé- 
vation : c'est ce qui a lieu notamment dans les pompes à in- 
cendie (Jig. 44)> dont les deux pistons à simple effet, mais 

Fie. <4- 




dont les mouvements sont inverses! un de l'autre, constituent, 
à proprement parler, une pompe à double effet. 

Le calcul des effets d'une pompe à incendie présente des 
dilïicultés de calcul inextricables, que nous croyons toutefois 
devoir faire ressortir. 

Nous pouvons toujours représenter le déplacement de cha- 
que piston par une expression de la forme 

/[( — C0SW(), 

/ et u étant deux constantes. 
Soient 

p, la pression atmosphérique ; 
U, le volume du réservoir; 
n le poids spécifique dç l'eau; 
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U| le volume de l'air qu'il renferme au moment où le piston 
est sur le point de descendre ; 

Pi la pression correspondante; 

12 la surface des pistons ; 

h la hauteur à laquelle on doit élever l'eau; 

p la pression dans le réservoir d'air au bout du temps t; 

V la vitesse correspondante de l'eau dans le tuyau de refoule- 
ment; 

a la section de ce tuyau ; 

L'équation du mouvement de l'eau dans le tuyau sera de la 
forme 

A et B étant deux constantes que l'on sait calculer. Si l'on 
admet qu'il s'établisse une compensation entre l'air introduit 
avec l'eau dans le réservoir et l'air qui est entraîné par l'eau 
qui se rend dans le tuyau, on a 

Le volume d'eau introduit dans le réservoir au bout du temps / 
étant 



(3) 
on a 



/(i — coswf)a — a / Ydtj 

J o 



p^ 



u./^. 



(4) 



U, H- /(i — cosw/) — a / 
U p 



Ydt 

O 



U, -h /(i — cosw t) — j Ydt 

£n posant 

(5) x= f Ydt, 

Jo 

l'équation (i) devient 

(6) A^'+B^ = ^ L ,, ^' „ .l-A 

^ ' dt^ dt' n [U, -+-/(i — cosw/) — ««^ J 
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équation qui paratl ne pouvoir êlre intégrée que par série or- 
donnée suivant les puissances ascendantes de /; mais admet- 
tons que l'intégrale ait été obtenue; elle renfermera deux 
constantes arbitraires, dont l'une s'éliminera par la condition 
X = o pour / = o. 
Le volume d'air devant être le même pour /— o et pour 



TT 



la valeur / = -- qui correspond au moment où le second pis- 



&) 



ton est au point le plus haut de sa course, on a la condition 



(7) 



Ydi = o. 



Si enfin on exprime que V a la même valeur pour ^ = o et 



TT 



f ~ - , on obtiendra une dernière relation qui, jointe à l'équa- 



&) 



tion(7), permettra de déterminer l'arbitraire introduite par 
l'intégration ainsi que l'inconnue Ui; on déterminera alors le 
maximum et le minimum de la vitesse V, et, en exprimant que 
leur différence ne doit pas dépasser une fraction déterminée 
de leur demi-somme, on aura les éléments voulus pour calcu- 
ler le volume Ma qu'il convient de donner au réservoir d'air. 

29. Pompe rotative, — Nous nous bornerons à étudier le 
type suivant des pompes de ce genre [Jig. 45). 

Fig. 45. 






La pompe dont nous nous proposons d'étudier les effets mé- 
caniques se compose d'une roue à aubes droites ou courbes. 
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mobile autour d'un axe horizontal 0, à laquelle on imprime 
un mouvement de rotation. Cette roue est renfermée dans 
une enveloppe dont les parois latérales sont planes et ne dé- 
terminent qu'un faible jeu; ces parois sont percées chacune 
d'un orifice central, d'un diamètre égal à celui de la circonfé- 
rence intérieure de la roue, où aboutissent deux tuyaux d'as- 
piration T, T. Sur son pourtour, l'enveloppe est limitée par 
une surface cylindrique en spirale d'Archimède, partant d'un 
point A de la circonférence extérieure de la roue et qui se 
termine en B sur la direction du rayon OA. L'enveloppe se 
raccorde suivant la section AB avec le tuyau d'ascension T'. 
La forme spiraloïde donnée à l'enveloppe a pour objet de 
rendre la section de l'espace, dans lequel l'eau se rend en 
sortant de la roue, proportionnelle à l'arc de la circonférence 
extérieure suivant lequel le débouché a lieu, ce qui rend égales 
les vitesses relatives de l'eau dans les aubes, et constante la 
vitesse dans l'espace ci-dessus. 
Soient 

e la largeur de la roue ; 

(ù sa vitesse angulaire; 

r, r' les rayons de ses circonférences intérieure et extérieure ; 

a, (3 les inclinaisons, sur la tangente à ces circonférences 
menées dans le sens du mouvement de rotation, des aubes 
qui sont censées opposer leur convexité à la direction de 
ce mouvement; 

n le nombre des aubes ; 

e l'angle au centre correspondant aux orifices d'entrée et de 
sortie des aubes ; 

pa la pression atmosphérique ; 

U la vitesse de l'eau sous la partie centrale de la pompe ; 

p la pression correspondante ; 

h la hauteur de l'axe au-dessus du niveau du réservoir d'a- 
limentation ; 

Wy «/ la vitesse relative de Teau entre les aubes, à l'entrée et 

à la sortie ; 
h' la hauteur du débouché du tuyau T' au-dessus du centre 
de gravité de la section AB, que nous désignerons par û ; 
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y la vitesse dans cette section, à laquelle est censée égale la 

vitesse dans tout l'espace spiraloïde ; 
p' la p ression correspondante ; 
Q! la section du débouché du tuyau T'; 
V la vitesse dans cette section. 

On a d'abord, en remarquant que le frottement dans le tuyau 
d'aspiration peut être négligé, 

Le carré de la vitesse relative de Teau, immédiatement avant 
son entrée dans les aubes, a pour expression 

(a) wV^-+-U^ 

Comme on peut admettre, sans grande erreur, que la vitesse 
moyenne dans l'espace périphérique, au débouché de la roue, 
est perpendiculaire au rayon, la vitesse relative correspon- 
dante est 

(b) V-w/'. 

Le carré de la vitesse perdue à l'entrée de la roue est 

(c) (v'-f- w^r'-t- awTH' cosa H- U' : 

L'équation des forces vives dans le mouvement relatif donne 
par suite 

ou 

. , «^'^H- tv'-+- îiwrrvcosa p — p' w'(r'^ — r') 
(2) = ,t -^ ^ 

En ajoutant entre elles les équations (i) et (2), on trouve 

2g n 2g 

Nous avons négligé la pesanteur en établissant l'équalion {9.) ; 
nous en tiendrons compte, en supposant que h représente 
maintenant la hauteur du centre de gravité de la section AB 
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au-dessus du niveau de l'eau dans le réservoir d'alimentation. 
Enfin nous aurons, en considérant le mouvement dans le 
tuyau T', 

(4) — =^-^-h\ 

a} étant un coefficient que Ton sait déterminer. 

£n ajoutant entre elles les équations (3) et (4) et remar- 
quant que A -I- A' est la hauteur totale d'élévation H, on trouve 

a»V'*-V'-HU'-Hrp'H-«''^-Hawr»vcosa „ oi»(r'='— r») 

(5) = — H H • 

Si Q désigne le débit, on a 

(6) Q = Va = y a'— /îr6esinaw'^ = «/gesinP«''^ = 7rHU', 

et réquation (5) donne par suite 

d'où Ton déduit la valeur qu'il convient de donner à w pour 
obtenir un débit déterminé ou réciproquement. 

En ayant égard à l'expression (c) du carré de la vitesse per- 
due, le travail dépensé S„ sera donné par l'équation 

d'où l'on déduira le coefficient d'effet utile /ut =. ^ ? après 

y avoir remplacé les vitesses du liquide par leurs valeurs (6). 
Il y aurait lieu ensuite de déterminer les valeurs qu'il convient 
de donner à a, (3 pour que /x soit un maximum pour une va- 
leur donnée de Q ou de w; mais nous ne nous occuperons pas 
de cette recherche, qui nous conduirait beaucoup trop loin. 

30. Bélier hydraulique, — Celle machine, imaginée par 
Montgolfîer, a pour objet d'uliliser la puissance d'une chule 
d'eau pour élever une portion de l'eau fournie par celte chule 
a un niveau supérieur à celui du bief d'amont. 

IV. 6 
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Dans la fi^. 46. T représeoie un luyau parlant du bief d'a- 
monl (A) qui, d'abord vertical, forme au bas un siphon ren- 
versé pour aboutir à une capacité 6. 




Dans la partie liorizonlale de ce siphon est pratiquée, vers le 
haut, une ouverture correspondant à une soupape s qui se 
Terme de bas en haut. 

La capacité B contient de l'air et est munie à sa base de 
deux clapets x', ^ s'ouvrant du dedans au dehors dans une ca- 
pacité B', renfermant également de l'air, qui communique par 
le tuyau T' au réservoir (A') où l'eau doit être élevée. 

L'eau amenée par T s'écoule d'abord par l'orifice de la sou- 
pape, qui se tieni natureilemeni ouverte par son poids. Lorsque 
l'eau a acquis une certaine vitesse, cette soupape supporte, sur 
sa face inférieure, une pression qui la soulève et lui fait fermer 
brusquement l'orifice j au même instant l'eau ouvre les sou- 
papes y, j', rencontre celle qui se trouve dans B', T' et com- 
munique le mouvement à la colonne ascendante. Le choc 
des deux colonnes liquides a reçu le nom de coup de bélier. 
Lorsque l'eau de T a perdu de cette manière son mouvement 
acquis, y, s' se referment, la soupape s s'ouvre d'elle-même, 
et le jeu recommence. 

Le matelas d'air de B a pour objet d'atténuer les effets du 
choc sur l'appareil et de l'empêcher de se détériorer rapide- 
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ment, et celui de B' d'eniretenir uo mouvement continu dans 
le tuyau d'ascension; l'eau, en effet» pendant la durée du coup 
de bélier, comprime l'air de B' en même temps que l'écoule- 
ment se produit dans T'; mais, pendant l'interruption suivante, 
le matelas d'air se détend et refoule l'eau dans ce dernier 
tuyau. 

L'air contenu dans B et B' serait bientôt entraîné par le 
mouvement de l'eau s'il n'était renouvelé au moyen de la pe- 
tite soupape ^ qui s'ouvre d'elle-même à la suite de la dimi- 
nution de pression intérieure qui suit immédiatement le coup 
de bélier. La durée des pulsations est environ une seconde. 

Pour étudier les effets mécaniques du bélier, nous ferons 
abstraction des réservoirs d'air {fiS' 4? ) flu* o^t pour objet. 



Fig- 47- 



(■vO 



(A^ 





3^-^:; 



J^i 



Tun d'alténuer les pertes de force vive dues aux chocs, cause 
de deslruciion de la machine, Taulre de supprimer les inler- 
miltencesdu mouvement deTeaudansla colonne ascendante. 
Nous pourrons ainsi supposer qu'une seule soupape 5' se 
trouve à la jonction des tuyaux T et T'. 

Le diamètre du second tuyau doit être au moins égal à celui 
du premier; car autrement une zone annulaire qui se trouve- 
rait à la jonction de ces tuyaux serait exposée à Faction di- 
recte des chocs, ce qui serait préjudiciable à la conservation 
de la machine en même temps qu'à son rendement. 

6. 
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Soient 

L, U les longueurs, A, A' les sections des tuyaux T et T'; 

V, y les vitesses dans ces tuyaux à un instant quelconque; 

H, U' les hauteurs des niveaux des réservoirs (A) et (A') au- 
dessus de la soupape s'; 

n la hauteur de la soupape s au-dessus de s'; 

Q, l'aire de l'orifice de la soupape s dont la zone de recouvre- 
ment sera considérée comme négligeable; 

Pa la pression atmosphérique; 

n le poids spécifique de l'eau. 

Le poids q de la soupape s doit être un peu supérieur à la 
pression statique totale exercée sur sa face inférieure, pour 
qu'elle puisse s'ouvrir lorsque la vitesse V s'annule. Nous 
poserons en conséquence 

(i) 7 = iin(H— >î){n-e-), 

e étant une petite fraction. 
Soient maintenant 

Va la valeur de V lorsque s est sur le point de se fermer; 
ab la dernière section de T, très-voisine de s, dans laquelle 

l'eau se meut parallèlement à l'axe du tuyau; 
/?o la pression correspondante à Vp dans la masse fluide limitée 

par ab, s, s'. 

On peut négliger, sans erreur appréciable, le terme relatif à 
la masse ci-dessus dépendant de l'accélération du mouvement; 
on a ainsi 

Or on doit avoir 
d'où 

,^^ y ^ /2^[{H-/3)(l-he)->3] 



— >î. 



^- 



A partir du moment oii V — Vo, s se ferme brusquement en 
même temps que s! s'ouvre; V dans cet instant n'éprouve pas 
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de variation sensible, de sorte que Ton peut considérer Va 
comme étant la vitesse delà colonne descendante au moment 
où le choc a lieu. 

Pendant le choc, qui est de très-courte durée, du même 
ordre de grandeur que celui des corps solides dénués d'élas- 
ticité, il se produit dans la région de la soupape s'y et de part 
et d'autre de son siège, des lourbillonnements qui sont bien- 
tôt détruits, et, à la fin du choc, les molécules en contact des 
deux colonnes ont la même vitesse V,; les choses se pas- 
sent donc ici de la même manière que dans le choc des corps 
mous, et nous pouvons par suite appliquer au problème ac- 
tuel Fe théorème de Carnot, qui donne 

5LA(Vî-VJ) + nL'A'V;^--5(AL + A'L')(V,-V.)S 
S s ^ 

d'où 

(3) V = — V 

Il résulte de celle formule que la perte de force vive sera 

AL 

d'aulant plus peiile que le rapport ytj-, sera plus grand. Il 

conviendra donc de prendre A'= A el de donner au tuyau T le 
plus grand développement horizontal que comportera la dis- 
position des lieux. 

A la suite du choc, le mouvement de l'eau se continuera 
dans le tuyau formé par la réunion de T et T'; la vitesse, 
sous l'action de la pesanteur et des frottements, ira constam- 
ment en diminuant et finira par s'annuler. A cet instant la 
pression sera la même sur les deux faces de la soupape s qui 
s'abaissera sous l'action de son poids, auquel s'ajoutera l'effet 
produit par le mouvement descendant que prendra le liquide 
dans T', en raison de la différence de hauteur H'— H. La fer- 
meture s'effectuera donc bien très-rapidement et, un peu avant 
qu'elle soit complète, s s'ouvrira, et ainsi de suite. 

Soient D, D' les diamètres des tuyaux T, T'; b le coefficien. 
de frottement du liquide dans ces tuyaux (II* Partie, p. 282). 
On a, pour l'équation du mouvement de l'eau dans T, lorsque 
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S* est fermé, ou du moins à très-peu près, 

ir 'ig g dt D 

OU 

eo posant, pour abréger,^ 

La durée 6 de la période d'ouverture de la soupape s ne sera 
autre chose que la valeur / résultant de l'intégration de cette 
équation entre les limites V = o, V = V„ et l'on trouvera fa- 
cilement 



(6) e^ -Ji_iogV ^^g(»--^ ) + «Vo 

Pour que 6 soit réel, il faut que Ton ait 

ou, en vertu de la formule (2), 

iT^^'-^'-T^ — 8ÏÏL' 



a=^ D 



condition que nous supposerons remplie. 

Soit p la pression dans la section de l'orifice de s' au bout 
du temps t après le choc, dans la période où cette soupape 
reste ouverte. On a pour le tuyau T 






D J g fie n 



et pour T', en tenant compte de la perte de force vive à l'en- 
tréfi» 



. I 
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Si nous posons 

D 1>' A'" A'' 

A=:H'-H, 

les équations précédentes ajoutées membre à membre don- 
nent 

(8) a'^Xl^i^^.-,. 

ig g eu 

La durée 0' de la période d'ouverture de la soupape s' sera 
la valeur de t résultant de l'intégration de celte équation entre 
les limites V — V,, V = o ; on trouve ainsi 

(9)" 0'=^^^/;iang-^. 

Le débit du liquide parTorifice de la soupape s dans le temps 
6 est, en ayant égard à l'équation (4), 

t \ K r\f, AT r^" V^V AL, 2^(H->j) 
(lo A/ \c/t=2AL — j== ^ ^=:_iog — 7^-^— T TT-r 

Le débit du liquide dans le temps 0', lorsque la soupape s' est 
ouverte, en vertu de Téquation (8), 

^ ' Jo Jv, igh-^cL^y^ a'- *=» 2^^ 

Le travail dépensé s'obtiendra en multipliant l'expres- 
sion (lo) par n(H — vî), et le travail utile en multipliant (ii) 
par n(H' — H), ce qui donne pour le coefficient d'eflfet utile 



La'^ H-iî ^^ 2^(H'-H) "'^2g^(H-rO— a'V; 

M. Morin, en partant de l'expérience, a été conduit à poser 



/ H' 

f* = 0,258 4/12,80 — — 
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H' 

pour r^- compris entre 2,5o et ii ; au delà de celte dernière 

limite, le rendement est si faible qu'il y a lieu de recourir aux 
pompes. 

11 existe cependant, à la source de la rivière de la Loue 
(Doubs), un bélier hydraulique dont le fonctionnement est 
assez régulier, et qui, sous une chute de lo mètres, élève Teau 
à une hauteur de 120 mètres pour alimenter les fontaines du 
village d'Ouhans. 

11 faut éviter de recourber le tuyau d'ascension à la partie 
supérieure. Le réservoir d'air doit avoir une capacité égale ou 
lin peu supérieure à celle du tuyau ascensionnel ('). 



(*) Des coups de bélier dans les conduites d'eau. — Emploi des réservoirs 
d'air pour les éviter, — Lorsque l'on ferme brusquement un robinet placé sur 
une conduite, la demi-force vive acquise par la masse liquide n'est détruite 
en partie qu'à la suite d'un choc contre les parois du tuyau et qui tend à les 
détruire, choc auquel on a donné le nom de coup de bélier, par une certaine 
analogie sur laquelle nous n'insisterons pas. 

On évite le coup de bélier en plaçant un réservoir d'air sur la conduite à une 

faible distance du robinet. 

Soient {fiff. 48) 

Fig. 48. 

(A) 



a 



rt=?Tf- 



Z 



% 




î' 



(Â) le bassin d'alimentation d'une conduite; 

R le réservoir d'air; 

^oKt <^o^o les niveaux du liquide dans (A) et R avant la fermeture du robinet; 
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31. fis d'Jrchimède, ~ Cette machine, qui sert à élever 
les eaux à une faible hauteur, et que l'on emploie principa- 
lement pour les épuisements, est formée d'une enveloppe 
cylindrique reliée à un noyau central par des cloisons au 
nombre de 2, 3 ou 4. qui affeclent la forme d'un hélicoTde 
gauche ijig.^^), ayant pour axe celui de l'enveloppe. L'ap- 




pareil se place de manière que, l'axn éiam incliné d'un cer- 
tain angle sur l'horizon, son extrémité inférieure plonge dans 
le bief d'alimentation. En lui imprimant un mouvement de 
rotation, l'eau s'introduit par l'extrémité inférieure des con- 



V. la Ti 



le de V. 



, le Tolume d'air compris dans R -, 
p, la pression ; 

D le diamèlre de la conduite; 

L la langueur de la portian de celte conduite comprise entre (A) et r; 
ab, cd ce que deviennent les nlieaui dans (A), R au bout du temps t, apris 

la fermeture du robinet ^ 
V la vitesse dans la conduite A; 
U le Tolume d'air. 



Nous pourr 



ans traiter la question en suivant une marche analogue a celle 
s indiquée dans la question des réservoiri 



pompe« il incendie; mais, comme n 



r appliqués m 

le équation que l'on 
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duiles hélicoïdes, glisse le long de leurs parois gauches, 
comme sur un plan incliné, s'élève graduellement et s'é* 
chappe par la partie supérieure dans un canal disposé à cet 
effet. A l'introduction de chaque masse d'eau succède celle 
d'une certaine quantité d'air. 

Pour bien comprendre le jeu delà vis d'Archimède, nous la 
supposerons d'abord réduite à un tube hélicoïdal de très- 
petite section, dont Taxe est incliné de l'angle a sur l'horizon. 

Soient {fg. 5o) i l'inclinaison de la tangente à l'hélice, sur la 
section droite de son cylindre dont nous désignerons par r le 
rayon. Appelons u la vitesse angulaire de la vis. Cette vitesse 
étant toujours irès-faible» on peut négliger la force centri- 
fuge, de sorte que les deux surfaces libres de chaque masse 
liquide introduite, puis élevée, se trouveront à chaque in- 



peut pas intégrer, nous procéderons par approximation de la manière sui- 

Tante : 

On a 

ToL a» b^ ab = vol. c, </, c^ = U, — U, 

et les distances rerticales de a^b^y ab et de cd^ c^d^ sont, par suite, 

U,-U Uq-U^ 

La pression dans le réservoir au bout du temps t étant, d'après la loi de 
Mariotte, 

^ U ' 

le travail négatif résultant de la compression de l'air dans le réservoir a pour 
valeur 

r" u 

(«) / /'^= — ToUolog-^; 

le travail développé par la pesanteur est 

(*) n(u„-u)[H-ï^(i + ^)} 

Comme il est impossible de calculer le travail du frottement, nous supposerons 
par approximation que cette résistance est constante et correspond à la 

V* V 

moyenne valeur — de — ^ • 

^ 2 2 

Ce travail a, par suite, pour valeur 

t 



_n»^Jv*, 
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stant dans le même plan horizontal. La portion de chaque spire 
occupée par le liquide se nomme arc hydrophore. 

Fîg. 5o. 




Concevons que Ton mène un plan am^b perpendiculaire à 
l'axe 00 du cylindre de Thélice. 



or 






vol. un ^o ab=.Va— U. 



'0 "0 



Le trayail du frottement est, par suite, 



Le principe des forces vives donne aussi 

-;'.u.iogïî-2^*v;(u.-u). 

Si l'on désigne par Tindice i les quantités qui se rapportent à l'instant où 
V = 0, on a les relations 

--•v.=<..-..,[,-fc£.(i.ji,)] 



(0 



— /'oUologip-a jj 



U *V' 



Si l'on se donne la pression maximum /y^, comme /y, est une donnée de la ques- 
tion, ces deux équations feront connaître par l'élimination de U^ le volume U, 
que Ton doit donner au réservoir d'air. 
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Soient 

ab sa trace sur le plan vertical ÂBO passant par cet axe. Nous 
prendrons ce plan et le plan ci-dessus pour plans de pro- 
jection; 

Mo, M, les projections verticales des extrémités de Tare hydro- 
phore; 

m., m, leurs projections sur le plan antob; 

AB la perpendiculaire à Taxe, abaissée du point A où Thélice 
rencontre la génératrice supérieure comprise dans le plan 
vertical passant par cet axe; 

A^ la trace verticale du plan horizontal passant par A; 

Ko, K, les projections de Mo, M, sur AB; 

Po, Pi celles de Mo, Mi sur Ax; 

60= rtOmo; 

On a 

(1) MoPo= M<,K„sina— XK^cosol = rQ^ lang/sina — /-(i — cosGJcosa; 

on a de même 

M,P, = rô, tang/sina— r{i — cos0,)cosa; 
comme ces deux longueurs sont égales, on a la relation 

(2) — ^—-^ — = tang/ langa. 

L'arc MoMi atteindra évidemment sa plus grande longueur 
lorsque la tangente à Thélice en Mo sera horizontale, ou que 
Ton aura 

ou 

( 3 ) sin 0j = tang / tang a ; 

il faut donc, pour que Tare hydrophore existe, que Ton ait 

tang/tanga<i, 
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d'où 



(4) /<--«, 

condition que nous supposerons remplie. L*équalion (2) fera 
alors connaître la valeur correspondan-te de 0,, et par suite la 
longueur de Tare hydrophore. 
Le poids du liquide qui occupe Tare hydrophore est 

O étant la section du tube hélicoïdal et n le poids spécifique 
de Teau. 

La hauteur à laquelle s'élève ce liquide» à la suite d'une ré- 
volution de la vis, n'est auire chose que raccroissemeni de M#P« 
lorsque 9o augmente de 2-71 ou, en vertu de l'équaiion (i), 

27rrlang/sina. 

Le travail correspondant est 

(®i — ®«) : naTrrtanff/sina. 

Soit P l'efifort moteur supposé tangent au cylindre de rayon r, 
on aura 

rCï 
P27rr= (0, — ÔJ : n27rrtang/sina, 

d'où 

(5) v = r{0^-~o,)au'^^. 

\ / \ . 0/ cos / 

Revenons maintenant à la réalilé {/ig. 5i), et supposons 
dorénavant que i et r se rapportent à l'hélice déterminée sur 
la surface intérieure de l'enveloppe par la surface hélicoïde. 

Soient 

(M, m) un point de celte hélice; 

(N, n) un point de la surface hélicoïde comprise dans le plan 
méridien 0/w; 

Ml la perpendiculaire abaissée de M sur Taxe 00 et sur la- 
quelle se trouve N; 
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1^=1 Oy le rayon du cylindre sur lequel la surface gauche dé- 
termine une hélice inclinée sur AB de Fangle 90°— a. 

Les projections sur Taxe 00 des spires des hélices ci-dessus 
ayant pour valeurs 27rr' cota, 27rr langi sont égales^ puisque 
ces deux hélices ont le même pas; d*oii il suit que 



(6) 



r' = r tangitanga. 



On pourrait prendre r' pour rayon du noyau de l'appareil puis- 
que Teau ne peut plus s'introduire dans des canaux hélicoï- 
daux tracés sur un cylindre d'un rayon moindre; mais on 

Fig. 5i. 




prend généralement le rayon de ce noyau un peu plus grand, 
afin de permettre la libre circulation de Tair dans l'intérieur 
de la machine. 

En continuant à négliger la force centrifuge, le niveau dans 
chaque espace hydrophore sera horizontal et passera par le 
point projeté en J sur Taxe. 

Soient 

L l'intersection de l'horizontale de J avec la génératrice cylin- 
drique passant par N; 

Q la projection de L sur 00 ; 

NL=IQ = 3 la portion de la génératrice cylindrique de N 
comprise entre ce point et le niveau; 
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9 l'angle du rayon Onm avec la perpendiculaire Oj kab; 
On = x. 

On a 

JI = r<j) tang/, 

JQ = QL cota = jc sinç cota, 
2 = IQ = JQ — JI = ^ sin<p cota — rep tang/. 

L'équation polaire de la courbe que détermine, dans la surface 
hélicoïde, le plan horizontal passant par J résultera de l'hy- 
pothèse z = o ei sera 

(7) xsin<p cota— r(p tang 1= 0. 

En y supposant x = r, cette équation donnera l'angle $ formé 
par Oj avec le rayon mené au point h où la courbe coupe la 
circonférence de rayon r. 

L'aire comprise entre ^', la courbe jA, l'arc de cercle yA, 
est la projection de la surface libre de l'espace hydrophore 
total. L'élément superficiel de cette aire en /i, mesuré par 
xd(j^dxy correspond à un prisme fluide parallèle aux généra- 
trices de hauteur z dont le volume est 

zjcd(fdx= j:(a:sin<3pcota — r(p tang/)^r/<f. 

En intégrant cette expression par rapport à x depuis la valeur 
donnée par Tcquation (7) jusqu'à r, on trouve 

ruh ( - sincpcota cptang/-+- - — -^ H-7- 5 

enfin, en intégrant entre les limites o et 0, on a pour le vo- 
lume hydrophore total 

- — i sin^ - cota tang'0 -h ^ — 75- / -^^-y- ) • 

2 y 3 2 2 ° Scot'a Jq sin^tpy 

Généralement une vis employée aux épuisements est for- 
mée de trois cloisons hélicoïdales. Sa longueur varie entre 
n^r et 36r, et les angles i et a entre 3o et 45 degrés. 

En Hollande, où le moteur est le plus souvent un moulin à 



' ^.V'i Tf lf %^;:J^f 
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vent, on remplace souvent l'enveloppe cylindrique par un 
coursier demi-circulaire fixe ; mais alors il faut faire marcher 
la machine à grande vitesse pour que la perte d'eau entre les 
cloisons et le coursier n'atteigne pas une proportion sensible. 

32. De quelques autres machines élévatoires. — i" Roue 
à palettes [Jig- Sa). — Celte machine n'est autre chose qu'une 
roue à palettes ordinaires, dont les aubes sont dirigées suivant 
ie rayon ou font un certain angle avec ce rayon. 

En imprimant à la roue un mouvement de sens contraire à 

Fi£f.53. 




celui qu'elle posséderait comme récepteur, on peut élever 
l'eau du bief d'aval dans le bief d'amont. 

Cette roue ne doit être employée que pour élever l'eau 6 
une hauteur qui n'excède pas 4 mètres; la vitesse à sa circon- 
férence extérieure ne doit pas dépasser i mètre; son rende- 
ment atteint 70 et même 76 pour 100. 

2° Roue élévatoire. — Cette machine est une roue a augets 
polygonaux {Jig. 53) tangents à la circonférence extérieure; 
ces augets se remplissent en plongeant dans le bief inférieur, 
et, parvenus vers le sommet de la roue, versent leur eau dans 



P% 
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des auges disposées en conséquence. Le rendement de celle 
roue est environ de 60 pour 100. 




3" Roue à tympan. — Celle machine consiste dans un tam- 
Fig. 51. 




bour mobile autour de son axe {fig. 54). muni à l'intérieur 
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de cloisons qui afîectent la Tonne de la développanie d'une 
ouverture circulaire centrale. 

On comprend facilement comment, en Taisant tourner la roue 
de la gauche vers )a droite, t'eau entre dans les comparli- 
menis, s'élève graduellement et finît par sortir par l'ouverture 
centrale. 

Le rendement de cette machine est environ de 80 pour 100. 

4° Noria. — La noria (Jtg- 55) se compose d'une chaîne 
sans fin, formée de pièces articulées, qui passe sur deux tam- 




bours prismatiques, idenlîqjes, mobiles autour de deux axes 
horizontaux parallèles compris dans un même plan vertical. 
La chaîne est munie dans toute sa longueur de godets. 
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En imprimant dans le sens voulu un mouvemeni de rota- 
tion au tambour supérieur, les godets se remplissent dans le 
réservoir inférieur et, arrivés sur le tambour supérieur, dé- 
versent leur contenu dans un canal disposé en conséquence. 

Le rendement d'une noria établie dans de bonnes conditions 
varie de 70 à 80 pour 100. 

5" Chapelet. — Le chapelet ne diffère en principe de la 
noria (^g. 56] qu'en ce que les godets sont remplacés par des 

Fig. 56. 



Sh 




palettes normales à la chaîne. La partie ascendante de la clialne 
est engagée dansun tuyau qui laisse unfaiblejeu aux palettes. 

Chaque fois qu'une palette pénètre dans le tuyau, elle isole 
une certaine quantité d'eau qu'elle élève et vient verser dans 
un canal disposé à la partie supérieure du tuyau. 

Le rendement de cette machine est de o,65 environ. 
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Quelquefois, comme l'indique la fîg. 5-], on donne une po- 
sition inclinée au chapelet; dans ce cas les palettes rasent. 



Fis- 57- 




"■^îWWIHFflS! 



au jeu près, un coursier qui sert de guide au n 
liquide); le rendement se réduit alors à 0,4». 



DES MACHINES A COLONNE D EAU. lOI 



CHAPITRE V. 
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33. Au lieu de se servir d'une roue à axe horizontal ou ver- 
tical pour transmettre la puissance motrice d'une chute d*eau, 
on peut faire agir l'eau sur un piston animé automatiquement 
d'un mouvement de va-et-vient. Les moteurs de cette caté- 
gorie, qui sont spécialement appliqués aux épuisements, ont 
reçu le nom de machines à colonne d'eau. Nous nous borne- 
rons à indiquer les trois types suivants de ces machines. 

34. Machine à colonne d'eau à simple effet de Huelgoat, — 
Cette machine est représentée par les^g^. 58 et 5g. 

A est un pisto n mobile dans toute la longueur du cylindre B, 
ouvert par le haut, fermé par le bas. 

6 un tuyau qui amène l'eau sous le piston A, en passant 
par l'ouverture H pratiquée dans le cylindre, pour le faire 
monter. Cette même ouverture permet de faire écouler Teau 
du cylindre dans l'atmosphère, par suite, de faire descendre 
le piston, quand on supprime sa communication avec G. 11 faut 
donc que l'ouverture H soit alternativement mise en commu- 
nication avec G et avec le tuyau C qui rejette l'eau au dehors. 

L'appareil employé pour cet objet se compose de deux pis- 
tons E, F, montés sur la même tige et pouvant se mouvoir 
ensemble dans le cylindre qui les contient. Ces deux pislons 
se trouvent respectivement représentés dans \esjig. 58 et 59, 
dans la partie la plus basse et la plus haute qu'ils peuvent 
occuper. Dans la Jig. 58, G est en communication avec le 
cylindre, tandis que, dans la^g*. Sg, le cylindre se trouve en 
communication avec C, pendant que l'arrivée de l'eau motrice 
sous le piston A est interceptée. Dans le premier cas, le piston 
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monte, dans le second il redescend. 11 reste à voir comment 
s'effectue le mouvement alternatif de Ë et F. La pression sur £ 



Fie. 58. 



Fig. 59. 




est plus grande que sur F, qui est d'un diamètre un peu 
moindre, de sorte que leur système tend continuellement à 
monter, ei c'est ainsi qu'il passe de la position de la fig. 58 à 
celle de la^g-. Sg. 

Pour produire le mouvement contraire, on a adapté au cy- 
lindre des pistons E, F un petit tuyau D qui se relève et com- 
munique avec le dessus du piston E par la petite ouverture L, 
où elle vient exercer une pression bientôt suffisante pour faire 
redescendre le système (E, F); pour que cette pression ne soit 
pas trop forte, on a surmonté le piston E d'un manchon cylin- 
drique, d'un diamètre un peu moindre, qui détermine sur la 
surface du piston une surface annulaire où la pression de l'eau 
vient s'exercer. Un mécanisme particulier, dont nous allons 
parler, met alternativement L en communication avec D et le 
tuyau N qui aboutit à C: dans le premier cas, l'eau agît sur la 
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partie annulaire de E pour le faire descendre ; dans le second, 
le syslème (EF) est au bas de sa course ; il s'établit alors une 
communication entre L et N. pour permettre à Teau qui est 
au-dessus de E de s'échapper et à (EF) de remonter. 

A cet effet deux pistons K, I, montés sur la même'^tige, se 
meuvent dans un corps de pompe situé entre l'ouverture L et 
le tuyau D. Un mouvement de va-et-vient de ces deux pis- 
tons amène le piston K tantôt au-dessus de L, et c'est ce qui 
met en communication le dessus de E avec l'eau motrice par 
le tuyau D, tantôt au-dessous, ce qui établit la communica- 
tion avec le tuyau de décharge par le tuyau N. 

Ce mouvement de va-et-vient du syslème (K, I) est produit 
par la tige M {\\ée au grand piston A et mobile avec lui. Deux 
taquets X et Y, qui font corps avec elle, soulèvent ou abaissent 
l'arc RS et le levier QK mobile autour de l'axe Q. Ce mouve- 
ment se transmet à (T, K) au moyen du système d'articula- 
tion SPTO. 

Les deux soupapes à gorge V et U, placées dans G et C, 
servent à modérer le mouvement de la machine ; les positions 
données aux taquets X et Y règlent d'ailleurs l'étendue de la 
course du piston. Pour arrêter la machine, il suffit de fermer 
l'un ou l'autre de deux robinets adaptés respectivement à N 
etD. 

Les cannelures pratiquées dans le piston F sont destinées 
à empêcher que la communication de H avec G ne soit trop 
brusque, ce qui occasionnerait des chocs. 

Quand le piston F passe devant l'ouverture H, il éprouve 
une très-forte pression latérale; pour qu'il n'en résulte pas 
de frottement considérable du piston contre la paroi, on a 
évidé le cylindre vis-à-vis de l'ouverture H ; par ce moyen, 
l'eau se répand également partout autour de F, qui se meut 
sans éprouver de frottement. 

Deux machines semblables ont été établies l'une à côté de 
l'autre dans la mine de plomb argentifère de Huelgoat (•); les 
tiges des pistons A prolongés font mouvoir deux pompes d'é- 
puisement élevant l'eau à 23o mètres de hauteur ; c'est lorsque 

(*) Elles sont détruites depuis un certain nombre d'années. 
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le piston remonte que Teau à épurer est refoulée dans le tuyau 
d'ascension. Quand le piston descend, il n'y a aucune résis- 
tance à vaincre: c'est pourquoi on a dû chercher un moyen 
d'équilibrer en partie le poids des tiges, etc. A cet effet, on a 
placé les machines à i4 mètres au-dessous de la galerie par où 
s'écoulent les eaux des pompes ; la hauteur de la chute est 
alors de 74 mètres, et l'eau, après avoir soulevé le piston A, 
ne peut être expulsée de dessous lui, pendant qu'il descend, 
qu'autant qu'il l'a fait remonter à une hauteur de i4 mètres 
par le tuyau de décharge C. 

Le coefficient d'effet utile de la machine est de 0,66 à 0,70. 

Soient 

H la hauteur de la chute ; 

12 la section de l'ouverture H où la vitesse est V; 

//, q la hauteur et le volume d'eau que la pompe doit élever 

par minute; 
n le poids du mètre cube d'eau. 

Le travail qu'il s'agit de produire est Hqh, auquel il faut 

ajouter — —^ qui correspond à peu près au travail absorbé par 

le frottement. 

Le travail moteur est II ViîH x 60 par minute; mais il ne 
transmet que 0,70 x nvi2H x 60 = o,42nVÛH, de sorte 
que Ton a 

(i) ViiHo,42=:^r/^. 

Soient 

a la surface du piston de la pompe ; 

/ sa course; 

n le nombre des coups de piston par minute. 

On aura 

(2) aln = q. 

L'équation du travail (1) peut prendre une autre forme; car, 
ii A est la surface du piston moteur, dont la course est égale 
à celle du piston de la pompe, la pression qui s'exerce sur la 
face inférieure est n AH, dont le travail, pour la course totale. 
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esiIIAH/, ei par minuie n AH /n ; il vient donc 

nXnin = lUg/t = \naln/i, 
d'où 

(3) - All=^fl'/i. 

Telles sont tes irois relations qui lienl entre elles les s ix 
quantités V, ù, n, A, a, l. 
On fait en sorte que la vitesse V soit inférieure à 2 mètres. 

35. Machine à colonne d'eau à double effet. — La Jig. 60 
représente un type de machine à colonne d'eau à double effet. 

Fie- 60. 




V est le piston moteur ; CC son cylindre, qui est fermé à ses 
deux extrémités; D', D deux ouvertures par lesquelles l'eau 
entre sur et sous le piston, sort ensuite du cylindre ; F est le 
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tuyau d'arrivée de Teau, et ses embranchemenls G', G cor- 
respondent respectivement aux faces supérieure et inférieure 
du piston ; K^ K sont deux pistons montés sur la même tige et 
qui mettent respectivement G' et G en communication avec F 
et le tuyau d'évacuation I, et inversement selon que V est en 
haut ou en bas de sa course. 

H est un piston ayant la même tige que (K^ K'), mais qui se 
meut dans un corps de pompe au-dessous et au-dessus duquel 
l'eau motrice peut arriver par l'intermédiaire des embranche- 
ments et R du tuyau P qui part de G'. Un robinet Q metai- 
ternativement R et en communication avec P et avec l'atmo- 
sphère par le tuyau L, et cela pour deux positions à angle droit 
du robinet. Ce robinet est mû par la tige J, articulée à la tige 
de V, et terminée d'autre part par une coulisse dans laquelle 
passe le bouton d'une manivelle Hxée au robinet; tant que le 
boulon se trouve entre les extrémités de la coulisse, la mani- 
velle ne se déplace pas, par suite le robinet conserve sa posi- 
tion; mais, quand ce bouton atteint l'une de ses extrémités le 
robinet tourne brusquement de 90 degrés, ce qui explique le 
jeu de la machine. 

36. Moteur-pompe, — Ce nom a été donné par l'inventeur, 
M. L.-P. Girard, à une machine à colonne d'eau, à simple effet, 
dont nous allons donner la description et la théorie. 

A A A' A' (Jîg. 61 ) est une cuve en bois s'élevant du niveau du 
bief d'aval au niveau du bief d'amont; 

B une ouverture annulaire pratiquée dans une pièce reliée à 
la partie inférieure de la cuve ; 

D un cylindre vertical fixé à la pièce ci-dessus et de même 
axe que B ; 

C une soupape faisant corps avec un manchon qui peut glisser 
librement le long de D; cette soupape peut fermer l'ouver- 
ture B; un ressorte boudin s'appuyant sur son siège, entou- 
rant D, tend à maintenir ouverte la soupape C, tant qu'une 
cause déterminée ne tend pas à produire l'effet contraire. 

HH un piston guidé également par D, séparé par un inter- 
valle annulaire de la cuve à laquelle il est relié par une 
bande de cuir ; la soupape F, semblable à C, ferme une 
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ouverture annulaire ménagée dans le piston, quand ifne 
pression peut vaincre l'énergie du ressort à boudin qui la 
tient ouverte. 

Fîg. 61. 




La lige du pision esl articulée à une bielle, articulée elle- 
même, d'autre part, à une manivelle terminant un arbre hori- 
zontal sur lequel se trouve monté le volant MM. 

D'après la figure, le prolongement t de la tige du pision 
porte le piston d'une pompe aspirante et foulante à simple 
effet, prenant l'eau dans le bief d'amont, et mise en mou- 
vement par la machine ; mais nous n'avons pas à nous oc- 
cuper de cet élément. 
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li est assez difBcile de se rendre compte, en langage ordi- 
naire, du jeu du moteur-pompe; les considérations théoriques 
suivantes en rendent, au contraire, l'explication très-simple. 

Soient 

H la hauteur du niveau d*amont au-dessus du niveau d'aval ; 

h la hauteur variable du niveau d'amont au-dessus du piston ; 

A la section de la cuve ; 

a, a' les sections des ouvertures annulaires du piston et du 
fond de la cuve. 

/x, [jf les coefficients de contraction du liquide lorsqu'il tra- 
verse ces sections; 

V la vitesse du piston ; 

Pa la pression atmosphérique ; 

p' la pression de l'eau sous le piston; 

n le poids du mètre cube d'eau. 

q, q' les efforts de bas en haut exercés sur les soupapes F et C. 

Supposons que, le piston arrivé au sommet de sa course, la 
soupape F soii fermée et la soupape C ouverte, et proposons- 
nous de déterminer les conditions qui doivent être remplies, 
pour que cet état de choses se maintienne pendant toute la 
descente du piston. 

Nous avons, en négligeant le terme peu important qui dépend 

' 'ig [t.* a II 

Pour que la soupape F reste fermée, il faut que 

et, pour que la soupape C reste ouverte, que 

b'-/^« + n(H-/0]«'<7'. 
En ayant égard à l'équation (i), ces deux inégalités deviennent 

(H —jT. — ~ > -— î 
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et il suffit qu'elles soient satisfaites pour la valeur maxi- 
mum V. 

Admettons maintenant que, dès que le piston est arrivé à 
fond de course, la soupape F s'ouvre et que C se ferme, et 
cherchons les conditions qui doivent être remplies pour que 
les soupapes restent dans cet état pendant toute Toscillation 
ascendante du piston. 

En considérant l'eau comme animée d'un mouvement relatif 
par rapport au piston, on a 

^ ' ig \L'à' II n n ' 

mais il faut que Ton ait 

OU 

TA' - _1 



'' A^ ^ q' 

1^ If^^a^ lia' 



11 suffit encore que ces inégalités soient satisfaites pour la va- 
leur maximum de V. 

Si les conditions (2) et (4) sont remplies, il est clair que les 
choses ne pourront pas se passer autrement que nous l'a- 
vons supposé. 

La force motrice pendant la descente du piston est, en ayant 
égard à l'équation (i), 

(P^-P'^ n//)A = (h- J^ ^.) riA, 

et, en supposant que V représente maintenant la vitesse 
moyenne du piston, nous aurons très-approximativement pour 
le travail produit 

(5) (H--- -^JnAH. 

^ '' \ ^g \L"a'^ J 

Le travail résistant développé pendant la remonte du piston 
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esly en vertu de la formule (3), 

(6) (j,^^u/i-p')UXE=~^,nha. 

Le travail produit dans une double oscillation ou la différence 
des expressions (5) et (6) est par suite 

(7) G=[H-^^A'(j^ + ^,)]nAH. 

Enfin on a, pour le coefBcient d'effet utile, 

comme il diminue rapidement à mesure que V augmente, il 
sera avantageux de faire marcher la machine avec une grande 
lenteur. 



■.■>*i 
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CHAPITRE VJ. 

DES MACHINES SOUFFLANTES. 



37. Ces machines soufflantes ont pour objet de lancer de 
I*air dans les appareils métallurgiques, d'aérer les ateliers in- 
salubres, en aspirant Tair vicié pour le rejeter au dehors en 
même temps qu'il est remplacé par Tair extérieur, etc. Nous 
allons en indiquer les principaux types. 

38. Soufflets, — Dans les foyers de maréchalerie et les forges 
catalanes, on emploie des soufflets formés de deux plaques 
de bois dont Tune est fixe, est munie d'un clapet d'aspira- 
tion, et porte un ajutage conique appelé tuyère. L'autre 
plaque est mobile autour d'une charnière ménagée dans la 
monture de la tuyère. Les deux plaques sont réunies l'une à 
l'autre par une pièce de cuir souple qui détermine entre 
elles un espace fermé. En soulevant et baissant alternative- 
ment la plaque supérieure, on aspire l'air dans le soufflet et 
on l'expulse par la tuyère. 

39. Machines soufflantes à cylindre, — Pour les hauts-four- 
neaux, les feux d'affinerie, etc., on emploie des machines 
soufflantes qui sont de véritables pompes à double effet. Cha- 
cun des fonds du cylindre est muni d'un ou plusieurs clapets 
d'aspiration {fig* 62) appelant l'air extérieur, et un clapet de 
refoulement à la naissance d'un tuyau. Les deux tuyaux se 
réunissent en un seul à quelque distance du cylindre. 

Lorsque l'on veut obtenir une grande régularité dans le 
mouvement de l'air, on accouple sur le même arbre deux ma- 
chines semblables, de manière que les deux manivelles soient 
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à angle droit, Quelquerois aussi, en interrompant la conduite, 
on Tait passer l'air refoulé sous une cloche {régulateur) ana- 
logue à celle des gazomètres, équilibrée en conséquence, et 
d'où l'air repart par un autre luyau qui le conduità la tuyère. 




En général, la condiiion d'établissenieiil d'une machine à 
cylindre est que, pour un orifice de tuyère donné, elle débite, 
par seconde, un poids dair déterminé à une température égale- 
ment donnée. 

Presque toujours l'excès de la pression dans la tuyère sur la 
pression atmosphérique est très-faible, et l'on peut alors sans 
inconvénient faire abstraction de la compressibilité de l'air; 
par suite la théorie de la machine n'est autre chose que celle 
des pompes aspirantes et foulantes, dans laquelle on négligera, 
comme il est presque toujours permis de le faire, l'influence 
de la pesanteur. Dans le cas dont nous nous occupons, on re- 
connaît facilement que les travaux nécessaires pour Insuffler 
un même poids d'air à des températures différentes t, i' se 
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I -4- a. V 

irouvenl dans le rapport 9 a étant le coefficient de di- 

latation du gaz. 

L'air doit arriver, dans les hauts-fourneaux au coke, à une 
température très-élevée (200 à 600 degrés); pour obtenir ce 
résultat, on fait circuler une partie du tuyau de dégagement 
dans une enceinte à la température voulue ; celte partie est 
formée d'une série de tubes en U qui se raccordent, en vue 
d'obtenir une grande surface de chauffe sans exagérer les 
dimensions de l'enceinte. Nous ne croyons pas devoir nous 
arrêter à la description des différents systèmes employés pour 
le chauffage de l'air, et nous en resterons à ces généralités. 

Dans l'appareil Bessemer, pour la production de l'acier, la 
production de l'air dans la tuyère est de i y atmosphère, et 
alors, pour obtenir le travail qu'exige l'insufflation, il faut ap- 
pliquer la formule du n** 19 de la troisième Partie. 

40. Ventilateurs. — Ces machines sont avantageuses sous 
le double point de vue de la facilité et du bon marché de leur 
installation, du peu de place qu'elles occupent; mais leur em- 
ploi est subordonné à la condition que la pression dans la 
tuyère diffère peu d'une atmosphère, comme cela a lieu pour 
les cubilots, les fours à puddler, etc. 

Un ventilateur n'est en principe que la pompe rotative du 
n*29, dans laquelle on supprime le tuyau d'aspiration; la 
théorie du ventilateur se déduira des formules du numéro 
précité en y supposant a = i (parce que les conduites sont 
généralement d'une faible longueur et qu'elles ne présentent 
pas de changements brusques de section) et H = o, attendu 
que l'action de la pesanteur ne produit, en général, que des 
effets insensibles. 

41. Vis pneumatique. — On se sert quelquefois, pour l'aé- 
rage des mines, d'une hélice gyratoire, semblable à celle des 
bâtiments à vapeur, dont l'axe coïncide en direction avec 
celui du puits au-dessus duquel elle est placée. Elle est ren- 
fermée, en maintenant un faible jeu, dans une enveloppe cy- 
lindrique se raccordant avec l'orifice du puits. En imprimant 
à l'hélice une rotation dans le sens voulu, elle aspire l'air du 

IV. 8 
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puils ei le rejette au dehors. La théorie de celte machine s'é- 
tablira racilement en suivant une marche semblable à celle 
que l'on a employée pour les moulins à vent, 

42. Trompes. — Ces appareils, qui sont maintenant très- 
rarement employés, et dont l'origine remonte probablement à 
celle des premiers feux d'affinerie, se composent d'un luyau 
vertical IJig. 63), partant du fond du bief d'amont aboutissant 

Fie- 61. 




à une caisse [porte-vent] à la partie supérieure de laquelle est 
adapté le tuyau qui se termine par la tuyère; vers sa partie 
inférieure se trouve un oriTice latéral pour l'écoulement de 



Le tuyau de descente renferme, à sa naissance, une sorte 
d'entonnoir; à un niveau un peu inférieur, à l'exlrémîté de 
l'ajutage de cet entonnoir, on a pratiqué latéralement, dans le 
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même tuyau, des orifices qui, par suite de la diminution de 
pression due au changement brusque de section ou de mou- 
vement, donnent accès à l'air dans Tiniérieur du tuyau. Cet 
air est entraîné avec Teau qui, au bas du tuyau, se brise contre 
une planchette disposée en conséquence : Tair se dégage ainsi 
du liquide et s'échappe par la tuyère en créant une pression 
dans le porte-vent. 

Les trompes ne sont applicables qu'à de fortes chutes et ne 
peuvent donner qu'une faible pression dans la tuyère. 



8, 



SIXIÈME PARTIE. 

DES MACHINES A VAPEUR, A AIR CHAUD ET A GAZ. 



CHAPITRE PREMIER. 

DES MACHINES THERMIQUES EN GÉNÉRAL. - DIGRESSION 

SUR LA THERMODYNAMIQUE. 



1. On donne le nom de machine thermique à toute ma- 
chine qui a pour objet de transformer la chaleur en travail 
mécanique. Les machines à vapeur^ à air chaud, à gaz de Vé- 
ciairage, dont nous nous occuperons spécialement dans ce 
qui suit, sont des machines thermiques; il en est de même 
des armes à feu, dont nous avons étudié les effets à la fîn du 
deuxième Volume, et sur lesquelles nous n'avons plus à re- 
venir. 

Pour rendre plus claire l'exposition de certaines parties de 
la théorie des machines thermiques, nous avons cru devoir 
grouper ici quelques questions relatives au mouvement des 
fluides et à la Thermodynamique, que nous avons omis de 
traiter dans le deuxième Volume, pour que nous n'ayons plus 
à nous y arrêter. • 

2. Généralités sur le mouvement permanent d* un fluide qui 
n'est soumis à l'action d'aucune force extérieure, — En se 
reportant au n*» 299 de la deuxième Partie, on a, entre la vi- 
tesse V d'un fluide qui n'est sollicité par aucune force exté- 
rieure dont le mouvement est permanent, son poids spéci-» 
iique H et la pression /?, la relation 

, , WcPf dp 

(0 — =~îr- 
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Nous supposerons que le fluide s'échappe d'un réservoir 
où la pression est maintenue constante et dont la section soit 
assez grande, par rapport à celle du tuyau dans lequel le fluide 
s'écoule, pour que l'on puisse considérer la vitesse comme 
nulle dans cette capacité. 

Nous affecterons respectivement des indices o et i les 
quantités qui se rapportent au réservoir et au débouché. 

3. Examen du cas où la différence des pressions extérieures 
est faible, — Supposons que II soit uniquement fonction 

de la pression et que, pour/i ^^% ïf ^^^^ développable en 

série ordonnée suivant les puissances ascendantes de /? — /?; 
nous aurons 





£n portant cette valeur dans Téquation (i), puis intégrant, 
on trouve 

Si l'excès de pression po— pi est suffisamment petit, on 
pourra prendre approximativement 



4. Introduction de Vêlement calorifique dans la formule 
qui donne la vitesse d* écoulement d'un fluide. — En intégrant 
par parties, l'équation (i) donne 

en désignant par t la température. 

Or l'équation (6) du n° 6 de la troisième Partie donne, en re- 
marquant que V y désigne |j> 



(4) 



I r^i dp 
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Q étant la quantité de chaleur totale du fluide sousTunité de 
poids à la pression p ei k la température /, u sa chaleur in- 
terne ei A réquivalent mécanique delà chaleur. 
Des équations (3) et (4) on déduit 

Si la conduite peut être considérée comme étant imper- 
méable à la chaleur, Q est constant et Ton a 

-*b **o **i 

5. Vitesse d'écoulement d'un mélange de liquide et de va- 
peur qui n'éprouve ni perte ni gain de chaleur. — Soient 

n la proportion de vapeur contenue dans le mélange, sous la 

pression p et à la température /; 
p le poids spécifique correspondant du fluide; 
m le poids spéciOque du liquide supposé constant. 

Le volume occupé par i kilogramme du mélange est 

mais, comme le terme en — représentant le volume occupé 

par le liquide est toujours relativement petit, on peut prendre 
tout simplement 

(8) n.f. 



L'équation (3) devient alors 






mais la première des équations du n*" 29 de la deuxième 
Partie donne, en y supposant rfQ = o, 

/ pd- = xi \ cdt-\-in^\ — \riA', 

c étant le poids spécifique du liquide, 1 la chaleur interne 



"* -% •*# 
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proprement dite de la vapeur, ou correspondant à la transfor- 
mation du liquide, à /** en la vapeur à la même température. 
L'équation (9) devient ainsi 

ou, en ayant égard à la formule (35) du n® 28 de la troisième 
Partie, 

(10) ~iî= I cdl-hn^r^-r,^r^, 



'^g^ Je, 



r désignant la chaleur de vaporisation du liquide à f". 
On a ainsi ce théorème ; 

La chaleur correspondant à la demi- force vive du fluide est 
égale à Vexcès des chaleurs totales de ce corps dans le réser- 
voir et au débouché. 

Dans le cas de Teau, on pourra prendre très-approximative- 
ment 



i: 



cdt='-^[t^-t,). 



Si Yîo, /o, 'i sont des données de la question, on devra substi- 
tuer à yji, dans réqualion (10), sa valeur donnée par l'équa- 
tion (Sg) de la troisième Partie. 

Lorsqu'un mélange d'eau et de vapeur à t^ s'échappe dans 
l'atmosphère, la vapeur au débouché esta la température cor- 
respondant à la hauteur de la colonne barométrique, soit 
100 degrés si cette hauteur est de 0,76. Quant à la densité 
finale du mélange, elle est donnée par l'équation (8). 

6. Chaleur interne totale que possède le fluide lorsque 
toute sa force vive est éteinte à la suite de tourbillonnements 
dans la capacité qui le reçoit, — La chaleur interne totale du 
fluide au débouché est 

Au moment où la vitesse sera annulée, cette chaleur se 
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trouvera augmentée de la quantité représentée par le second 
membre de l'équation (lo) et sera ainsi 






1 E. 

Â p. "'• 



7. Chaleur interne d'un jet d'eau chaude en arrivant dans 
l'atmosphère après que safaree vive est éteinte, — Si V, est la 
proportion de vapeur dégagée par ce jet, il est clair que la 
quantité de chaleur cherchée s'obiiendrà en supposant y3o = o, 
ini = in\ dans l'expression (ii) qui devient 

(12) / \dt— \- ^ Yi\. 

Jo A p, 

8. Chaleur interne d'un mélange d'un jet d'eau et d'un jet 
de vapeur humide s'échappant de la même chaudière lorsque 
sa force vive est détruite, — Soit g la proportion de vapeur 
humide, sortant de la chaudière, composée elle-même de la 
proportion yjo de vapeur saturée sèche, qui doit entrer dans 
I kilogramme du mélange. On peut concevoir que le mélange 
s'effectue seulement après que la vapeur et l'eau ont perdu 
leur force vive. 

La chaleur interne de la vapeur et de l'eau, immédiatement 
avant qu'il y ait mélange, s'obtiendra en ajoutant les expres- 
sions (11) et (12) multipliées respectivement par e, (i — e), ce 
qui donne 

(a) / \tlt-hr^in,e,-^--£^[in,s-h(i-e)n\l 

t/o "^ Pi 

Si l'on désigne par y la proportion de vapeur sèche conte- 
nue dans le mélange, la chaleur interne Qnale est 

D'après l'équation (4), dans laquelle on doit supposer Qo= Qi, 
la différence des quantités (a) et ( (3), ou 



(7) 



/ 'cdt-^r,n,e -r,7 - 1 ^ [y,,6 -h (i - «)>j', - 7], 
Jt^ ^ ri 
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doit être égale à Téquivalent calorifique du travail extérieur 
développé pendant que le mélange s'opère. 

Or si Ton néglige le volume occupé par le liquide, le volume 
du fluide a augmenté de 



7 e>7, I — s , 

— Tf. j 

Pi Pi Pi 



d'où une production de travail dont l'équivalent caloriGque 
est 

Les quantités (y) et (3) devant être égales, on a 

(i3) e''o'îo = '*,7-+- ; *^^^ 

équation qui fera connaître Tune des deux quantités e, y 
lorsque l'autre sera donnée. 
Cette équation peut se mettre sous la forme suivante : 



zr, 



J o J 



ce qui exprime que la chaleur totale du mélange est la somme 
des chaleurs totales de la vapeur et de Veau dans la chaU' 
dière, résultat évident au point de vue des idées que Ton ad- 
mettait autrefois sur la chaleur. 

9. Remarque relative à l'écoulement delà vapeur d' eau sa- 
turée. — Soit q le poids de vapeur sèche sortant de la chau- 
dière par un orifice dont nous désignerons par w l'aire de 
section. On aura, en vertu de ce qui précède et des formules (8) 
et(io), 

(i4) Q = \*-^z K / °^^/^-^^'*o-^i''p 



= ^ ' \/X' 



IL étant un coefficient de dépense que l'expérience seule peut 
faire connaître. 

Or, en comparant les résultats donnés par cette formule 
avec ceux des expériences que nous avons exécutées, avec 
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M. Minary, sur récoulemenl de la vapeur d'eau {Annales des 
Mines, 1860), on reconnaît que Ton peut prendre très-approxi- 
mativement 

d'où 



('^) 1 = T:^-^;àif^) "^ \J 'S ^{j!'"^'-^ -"'''- ^^'•) 



*—* 



1^4 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II. 



CHAPITRE IL 

GÉNÉRAUTÊS SUR LES MACHINES A VAPEUU. 



10. On donne, en général, le nom de machine à vapeur z tout 
mécanisme qui a pour objet de permettre d'utiliser le travail 
produit par la pression d'une vapeur sur une pièce mobile ou 
récepteur. 

Nous ne considérerons, quant à présent, que la vapeur 
d'eau, sauf à donner ensuite quelques détails sur les essais 
qui ont été faits relativement à l'emploi d'autres vapeurs. 

Les machines à vapeur forment deux catégories : i** les ma- 
chines où le récepteur est animé d'un mouvement alternatif 
rectiligne; 2*» les machines rotatives, dans lesquelles le ré- 
cepteur est animé d'un mouvement de rotation. 

Malgré toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour, les ma- 
chines rotatives, qui, en principe, devraient présenter des avan- 
tages sur les autres, n'ont pas donné de résultats satisfaisants, 
par suite de difficultés matérielles d'exécution, de sorte qu'il 
en est fort peu question dans les arts industriels. Nous en fe- 
rons donc abstraction pour le moment, en nous réservant de 
décrire ultérieurement les combinaisons mécaniques les plus 
ingénieuses qui se rapportent à ce sujet. 

Il est donc bien entendu que, quant à présent, nous ne 
nous occuperons que des machines à vapeur d'eau, dans les- 
quelles le récepteur, appelé piston, est animé d'un mouve- 
ment rectiligne alternatif. 

Le piston, qui est cylindrique, se meut dans un cylindre 
creux de même diamètre; il est construit de telle façon qu'on 
peut le considérer comme joignant exactement la paroi du 
cylindre. 

L'un au moins des fonds du cylindre laisse passer la tige du 
piston à frottement doux dans un presse-étoupes ou stuffing- 
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boxy de manière à empêcher toute communication avec l'exté- 
rieur. 

A quelques exceptions près, le mouvement alternatif est 
transformé en mouvement de rotation continu à l'aide de 
bielles et manivelles, du système du parallélogramme de 
Watt, etc. 

La régularité du mouvement est assurée, quand il y a lieu, 
au moyen d'un volant. 

L'appareil dans lequel on produit la vapeur, et que l'on ap- 
pelle chaudière ou générateur, doit être considéré comme 
étant distinct de la machine, attendu qu'il peut être employé 
à d'autres usages. 

Une machine est à simple effet ou à double effet, selon que 
la vapeur agit dans une oscillation complète du piston sur une 
seule de ses faces, ou alternativement sur ses deux faces. 

Elle est à détente lorsque l'admission de la vapeur dans le 
cylindre n'a lieu que pendant une portion de la course du pis- 
ton; dans l'autre partie de la course, la vapeur agit par expan- 
sion ou en se détendant sur le piston, sa pression allant en 
diminuant graduellement. 

Le nom de lumière d'admission a été donné à l'orifice ou à 
chacun des deux orifices pratiqués dans la paroi du cylindre 
par où arrive la vapeur. 

Lorsque la vapeur a agi sur l'une des faces du piston dans 
rétendue de sa course, il faut qu'elle soit rejetée au dehors, 
ce qui a lieu par un orifice pratiqué dans le cylindre et appelé 
lumière d* échappement. 

Le système d'organes mobiles qui produit l'admission, la 
détente et l'échappement, est ce que l'on nomme la distri- 
bution. 

Si la résistance utile vient à diminuer, la vitesse de rotation 
s'accélère ; mais alors un régulateur agit sur la valve d'admis- 
sion de la vapeur dans la botte de distribution, pour réduire 
la quantité de vapeur introduite dans le cylindre, ou sur un 
organe particulier pour augmenter la détente. Le travail mo- 
teur étant ainsi réduit, bientôt le mouvement reprend l'uni- 
formité, mais avec une vitesse un peu plus grande si le régu- 
lateur n'est pas isochrone. 
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De deux choses Tune, ou la vapeur qui a travaillé est re- 
jelée dans Talmosphère, ou elle est envoyée dans une capacité 
appelée condenseur, dans laquelle de Teau froide se renou- 
velle périodiquement. Dans le premier cas, la machine est 
à\\.esans condensation, et le piston, dans l'oscillation suivante, 
éprouve une contre-pression un peu supérieure à la pression 
atmosphérique, en raison des résistances qui s'opposent à 
récoulementde la vapeur. Dans le second cas, la machine est 
à condensation, et la contre-pression est à peu près égale à la 
tension de la vapeur saturée correspondant à la température 
de Teau du condenseur quand la condensation s'est opérée. 

11. Les machines à vapeur se distinguent en : 

I® Machines fixes. 

2® Locomohiles, machines que Ton peut facilement transpor- 
ter d'un point à un autre, et qui sont souvent montées sur 
roues. Elles sont, comme les précédentes, munies d'un vo- 
lant et d'un régulateur. 

3* Locomotives, qui ont pour objet de produire la traction 
sur les chemins de fer. 

Dans les locomotives, comme dans leslocomobiles, le mé- 
canisme fait corps avec le générateur, et il n'y a pas de con- 
densation. 

Une locomotive est, en réalité, formée de deux machines 
dont les manivelles sont à angle droit et qui agissent sur un 
arbre commun; comme le moment d'inertie des pièces rota- 
tives est considérable, le volant devient inutile. Il en est de 
même du régulateur, à raison de la surveillance constante 
qu'exerce le machiniste. 

4** Machines des bateaux à vapeur, dans lesquelles il n*y a 
également ni volant ni régulateur. 
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CHAPITRE III. 

DES CHAUDIÈRES A VAPEUR. 



§ I. — Des principaux types de générateurs. 

12. Chaudières cylindriques. — Notions sur la construction 
des chaudières. — Les généraleurs les plus simples pour les 
machines fixes se composent d'un corps cylindrique à axe 
horizontal (^g. 64). terminé par deux calottes sphériques, le 
tout en tôle de fer. 



Fig. Gj. 




Le cylindre, placé dans un massif en maçonnerie, repose 
sur des supports en fonie ou en briques ayant pour points 
d'appui la partie inférieure du massif. Ces supports sont reliés 
entre eux par une cloison en maçonnerie. 
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Au sommet se trouve une ouverture, le trou d'homme^ 
fermé pendant la marche par une plaque de fonte, et qui 
a pour objet de permettre à un ouvrier de visiter et de net- 
toyer la chaudière. 

Pour éviter que la vapeur puisée à la chaudière n'entraîne 
avec elle une trop forte proportion des gouttelettes d*eau pro- 
jetées par rébullition, on fait aboutir le tuyau de prise de va- 
peur vers l'extrémité d'une capacité cylindrique verticale, le 
dôme, qui surmonte le sommet de la chaudière. Le dôme porte 
souvent le trou d'homme. II est muni d'un tuyau d'échappe- 
ment de la vapeur avec robinet que Ton fait fonctionner pour 
faire tomber la pression dans la chaudière lorsqu'on veut la 
vider. La vidange a lieu par un robinet adapté à la partie infé- 
rieure de la chaudière. 

Le combustible est placé sur une grille dont le plan méri- 
dien de la chaudière est un plan de symétrie. Les gaz prove- 
nant de la combustion se meuvent de l'avant à larrière entre 
les deux supports, en léchant la partie inférieure de la chau- 
dière jusqu'à son extrémité. A partir de là : i** ou ils reviennent 
sur le devant par un canal ou carneau latéral dont la chau- 
dière forme une paroi, retournent ensuite à l'arrière pour se 
rendre dans la cheminée par un carneau semblable au précé- 
dent et auquel on donne souvent une section un peu plus 
faible en raison de ce que les gaz étant moins chauds sont 
moins dilatés; 2® ou ils se rendent dans deux carneaux laté- 
raux qui se réunissent sur le devant en un seul qui se rend à 
la cheminée. Le ciel de chaque carneau doit se trouver plus 
bas que le niveau de l'eau, pour un motif que nous ferons con- 
naître ultérieurement. 

On place souvent, dans le trajet des gaz de la chaudière à la 
cheminée, un, deux ou trois réchauffeurs, en désignant sous 
ce nom un tube chauffé par la fumée et où circule l'eau d'a/i- 
mentation pour se chauffer avant de pénétrer dans la chau- 
dière. 

Nous croyons devoir entrer ici dans quelques détails tech- 
niques sur la construction de la chaudière, ce qui nous sera 
utile plus loin lorsque nous traiterons la question relative à 
la résistance des générateurs. 
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Le corps cylindrique esl composé de tronçons ou viroles. 
Une virole, selon le diamètre qu'elle doit avoir, est formée 
d'une ou deux feuilles de tôle auxquelles on donne à chaud la 
forme cylindrique, de manière que le sens du laminage soit 
perpendiculaire aux génératrices. 

Dans la région des bords qui doivent s'appliquer l'un sur 
l'autre, se trouvent percées deux lignes longitudinales de trous, 
qui se correspondent de l'une à l'autre, et qui ont le même 
diamètre; ces trous sont destinés à recevoir des rivets^ clous 
à tige cylindrique d'un diamètre légèrement inférieur à celui 
des trous et dont la tête affecte la forme d'une calotte sphé- 
rique ou d'un cône très-ouvert. 

Pour placer un rivet, on le chauffe au rouge blanc, le plus 
souvent dans un petit four portatif; on le fait pénétrer ensuite 
dans le double trou qu'il doit occuper, la tête dans l'intérieur, 
à l'aide d'un vérin ou d'un levier appuyé sur un chevalet selon 
le diamètre de la virole ; on appuie la tête du rivet contre la 
tôle, puis on refoule la tige au marteau, de manière qu'elle 
exerce une pression sur la paroi des trous et qu'en même 
temps elle forme l'ébauche de la tête extérieure, que l'on ter- 
mine en frappant sur un outil appelé bouterolle, qui présente 
en creux la forme de cette tête, forme identique d'ailleurs à 
celle de la tête intérieure. 

Généralement, le rebord de la tête du rivet est égal au rayon 
de la tige ('). 

Pour que les bords de la tôle s'adaptent bien l'un sur l'autre 
entre deux rivets consécutifs, il faut faire en sorte que les 
rivets soient placés aussi près que possible l'un de l'autre; 
l'extrême limite serait atteinte si les têtes se touchaient d'un 
rivet au suivant, et alors la distance des centres de deux trous 
consécutifs serait égale au double de leur diamètre; mais en 



(*) Pour cintrer la tôle, on la chauffe au rouge, puis on l'introduit entre 
trois cylindres à axes parallèles. Deux de ces cylindres, qui servent de sup- 
ports et reçoivent le même mouvement de rotation, sont identiques, et leurs 
axes sont situés dans un même plan horizontal. Le troisième, placé symétri- 
quement par rapport aux deux autres, peut au moyen de vis en être plus ou 
moins éloigné selon la courbure que Ton veut obtenir. 

IV. 9 
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pratique, en raison des exigences du travail, on est obligé 
d'augmenter ce rapport, que l'on porte au minirauin à 2,5 ( ' ]. 

Sur deux viroles consécutives, l'une a un diamètre inférieur 
à l'autre du double de l'épaisseur rie la tôle, de telle manière 
qu'on puisse l'emmancher dans cette dernière. La réunion 
s'opère par une ligne circulaire de rivets disposés de la même 
manière que pour les lignes longitudinales ('). Les fonds s'a- 
daptent également de la même manière aux viroles extrêmes 
du corps cylindrique. 

Lorsqu'un fond est hémisphérique lfig-^5), il est formé 




d'une calolle sphérique eniboulie formant sommet à l'exté- 
rieur, correspondant à une ouverture de 60 degrés. A cette 
calotte se trouvent rivés six tronçons de fuseaux sphériques 
également rivés entre eux et qui complètent le fond. 



(') Lorsque les centre» de deui trous corrospondanls ne coînoidenl pas, il 
faut bien se garder, comme on le fait quelquefois, de chercher à les ramener k 
la coïncidence en y introduisant une brocbe en acier, sur laquelle on frappe k 
coups de marteau, car on tondrait, surtout lorsqu'on emploie des tdles aigres, 
a désagréger la matière entre deui trous consécutifs et à créer ainsi une ligne 
de rupture. Dans ce cas, pour donner passée au riïet, il faut donner un Coup 
de burin du côté où le rivage doit avoir lieu; on emploie alors un rivet un peu 
plus long que Its autres, de manière îi bien remplir l'excès du vide produit. 

(') Quelques conslructcurs jugent convenable d'emplo<fer des viroles légâre- 
nient coitiques, de maniâro quo chacune d'entre elles emboîte la précédente. 
On ne doit ïoir en cela qu'une alTaire de convenance particulière de fabrica- 
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Les fonds de cetie forme exigeant beaucoup de travail, on 
n'emploie plus guère mainienanl que des fonds méplats, qui 
résultent de l'emboutissage d'une seule pièce [fig. 66). Le rap- 



port de la flèche au diamètre ne varie généralement qu'entre \ 
etf 
Le trou de l'homme (yîg. 676168) est surmonté d'un cjlindre 




en tôle cloué suivant une de ses génératrices, rivé après la 
chaudière et qui est très-court lorsqu'il ne doit pas servir de 
dôme de vapeur. Ce cjlindre est surmonté d'une pièce de fonte 
pénétrant dans son intérieur [') sur une certaine longueur, de 
manière à pouvoir l'y fi^er par une ligne circulaire de rivets. 
Cette pièce est percée à son sommet d'un trou ovale assez grand 
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pour servir de passage à un homme de dimensions ordinaires. 
Lorsque la cliaudière doit fonctionner, on ferme cet orifice 




par une plaque de fonte de même forme, mais de dimensions 
légèrement plus grandes ('), de telle manière qu'en l'obliquant 
convenablement on puisse la faire pénétrer dans l'orifice tout 
en opérant la fermeture du dedans au dehors. Deux tiges 
de fer sont fixées normalement à cette plaque suivant son 
grand axe et à égale dîslance du centre, par suite de la coulée 
de la fonte sur deux troncs de cône qui les terminent d'une 
part. Les autres exirémîtés des liges, traversant deux chevalets 
en fer qui s'appuient sur les bords de l'oriRce, sont filetées de 
manière à recevoir des ecrous que l'on serre contre les che- 
valets pour produire l'obturation complète, à laquelle vient en 
aide la pression dans la chaudière à mesure qu'elle s'élève 
au-dessus d'une atmosphère. Ce genre de fermeture a reçu le 
nom de fermeture autoclave. 

Lorsque le dôme ne sert pas de trou d'homme, on le ter- 
mine par un fond sphérlque ou par un siège en fonte destiné 



(') 



n chanvre employée autrefois oi 
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à recevoir les soupapes de sûreté, dont nous nous occuperons 
plus loin. 

13. Chaudières à bouilleurs. — Ces chaudières, qui sont 
également comprises dans un massif en maçonnerie, se com- 
posent d'une chaudière semblable à celle que nous venons de 
décrire, reliée inférieuremeni à un, deux ou trois cylindres 
creux [bouilleurs] parallèles à son axe (le plus souvent deux), 
par des bouts de tuyaux appelés cuissards. 

Dans le cas d'un bouilleur unique, son diamètre est souvent 
égal à celui de la chaudière. Danç les autres cas, il est beau- 
coup plus petit et les bouilleurs ont souvent une longueur 
différente de celle de la chaudière. 

Une voûte, qui est traversée par les cuissards, sépare le corps 
cylindrique des bouilleurs, qui reçoivent ainsi l'action des gaz 
les plus chauds, ce qui préserve le générateur des coups 
de feu et en prolonge la durée, mais impose aux bouilleurs des 
réparations plus fréquentes. Il y a nécessairement autant de 
robinets de vidange qu'il y a de bouilleurs; chacun de ces ro- 
binets est adapté à Textrémité antérieure du bouilleur par 
rapport au foyer, extrémité qui sort du massif et qui est munie 
d'une fermeture autoclave pour permettre le nettoyage. Les 
autres extrémités sont fermées par des fonds sphériques. Une 
chaudière à bouilleurs est souvent munie de réchauffeurs. 




Fig. 70. 



M- 
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La partie principale de la chaudière est chauffée par des car- 
neaux en retour de flamme, semblables à ceux de la chaudière 
précédente et dont le sol est formé par Texirados de la voùie. 
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hesfig. 69, 70, 71, 72, 73, 74 se rapportent à un type de 
chaudière à deux bouilleurs. La première représente l'éléva- 



Fig. 71, 



Fîg. 72. 
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lion du massif vu de face ; la seconde une coupe suivant GH 
de la Jig. 71 ; celle dernière une coupe suivant MN de la pré- 
cédenie ; les^g". 72, 73, 74, des coupes suivant AB, EF, CD. 



Fig. 73. 



Fis- 74- 





II y a avantage à augmenter autant que possible la somme 
des sections des cuissards, en vue de rendre plus facile Técou- 
lement, dans la chaudière, de la vapeur formée dans les bouil- 
leurs. Lorsqu'elle est trop faible, Teau de la chaudière descend 
difficilement dans les bouilleurs, la vapeur s*y accumule en 
grande quantité, Teau ne les remplissant plus qu'incomplète- 
ment n'enlève pas aux parois une quantité de chaleur suffi- 
sante; certaines parties de la surface peuvent dépasser la tem- 
pérature à laquelle l'eau cesse de mouiller le fer et peuvent 
atteindre la température rouge. Le danger d'explosion appa- 
raît, ei, s'il ne se réalise pas, le métal est exposé à une oxyda- 
tion énergique qui l'amincit rapidement, au point d'exiger en 
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peu de temps une réparation urgente. Un bouilleur ne doit 
avoir que deux cuissards respectivement situés dans les ré- 
gions d'avant et d'arrière; car autrement les inégalités de dila- 
tation du bouilleur, dues au décroissement de température de 
l'avant à l'arrière, gênées par l'installation de trois ou quatre 
cuissards, donneraient lieu à des fuites aux joints de ces der- 
niers avec les pièces qu'ils réunissent. 

Pour satisfaire à la condition relative à la grandeur de la 
section, il faut que les cuissards aient la forme circulaire et 
qu'ils aient le plus grand diamètre que comporte le mode de 
fixation au bouilleur. M. Guillemin (de Casamène) donne ainsi 
o"*,4o de diamètre aux cuissards correspondant à des bouil- 
leurs de o"',5o. 

Un grand nombre de chaudières du commerce ont des cuis- 
sards en fonte de forme elliptique, dont le grand axe de la 
section est parallèle aux génératrices des bouilleurs et du corps 
cylindrique. Ce système est doublement défectueux : d'abord 
la section est trop faible pour un même périmètre, puis les 
inégalités de température de la tôle et de la fonte sont hostiles 
au maintien des joints. Si, de plus, le corps de la chaudière 
ou un bouilleur est à réparer, il faut sortir tout le généra- 
teur du massif. Il convient donc de supprimer l'emploi de la 
fonte pour les cuissards, de leur donner une forme circulaire, 
enfin de les former de deux parties, respectivement clouées à 
la chaudière et au bouilleur, que l'on puisse facilement sépa- 
rer en cas de réparations. 

M. Guillemin (de Casamène) a adopté la disposition suivante, 
qui est beaucoup plus simple qu'elle ne paraît au premierabord 
et qui remplit les conditions ci-dessus énoncées. 

La Jig^ 75 représente une coupe passant par les axes du 
bouilleur et de la chaudière : 

BB, B'B', bouts de cuissard de même longueur, respective- 
ment rivés à la chaudière C et au bouilleur C, le diamètre 
du premier étant inférieur d'une double épaisseur de tôle 
du diamètre du second pour que l'emboîtement puisse avoir 
lieu; 

AA, cercle en fer placé à chaud sur le premier bout, à sa jonc 
tion avec l'autre, ayant l'épaisseur de la tôle; 
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DD, collier en fonte rivé à B'B', déterminant avec BB un espace 
annulaire E£ dans lequel on introduit du mastic de fonte 
pour faire le joint (*); 

FF, F' F', étriers en fer en forme de coulisse, placés le long 
de C, C, au-dessus et au-dessous de la communication; 

Fig. 75. 




G, G, boulons placés aussi près que possible de DD, traver- 
sant les rainures des étriers FF, FT' et tendus par des écrous 
ayant le premier pour appui. 

Ces boulons établissent la solidarité entre la chaudière et le 
bouilleur, solidarité que Ton peut détruire avec la plus grande 
facilité en desserrant les écrous de Tintérieur du corps cylin- 
drique. 

14. Chaudières à foyer intérieur. — Une chaudière à foyer 
intérieur se compose de deux enveloppes cylindriques à axes 
parallèles, excentriques, Tune extérieure à Tautre. L'enveloppe 
intérieure reste ouverte aux deux bouts, est reliée à Tenveloppe 
extérieure par une cornière et des rivets, à deux plaques fer- 



(*) Mélange à chaud, en proportion convenable, de limaille de fonte et de 
soufre y ou limaille de fonte humectée avec du vinaigre étendu d'eau. 
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mani l'intervalle compris enire les deux enveloppes el oii se 
trouvent l'eau et la vapeur. 

La grille est dans le cylindre intérieur que parcourent, en 
premier lieu, les gaz de la combustion. Ces gaz chauffent en- 
suite le cylindre extérieur, renrermé dans un massif de maçon- 
nerie, en suivant des carneaux semblables à ceux des chau- 
dières précédentes. 

Dans les chaudières diles de Cormvall {fig. 76), l'enveloppe 




intérieure renferme un bouilleur commençant à l'exirémiié 
postérieure de la grille et qui se termine d'autre part au- 
delà du massif Le bouilleur communique respectivement vers 
ses extrémités antérieure el postérieure avec la partie infé- 
rieure et la partie supérieure de la chaudière. 

On construit aussi des chaudières formées de deux corps 
cylindriques placés l'un au-dessus de l'autre; le corps cylin- 
drique inférieur, qui joue le r6le de bouilleur, renferme le 
foyer. 

15. Chaudières tabulaires. — Ces chaudières {fig- 77) 
sont ainsi nommées parce que les gaz de la combustion cir- 
culent dans des tubes qui traversent la masse d'eau. La partie 
du générateur qui renferme les tubes se termine par deux 
fonds plats reliés l'un à l'autre, lorsque leur surface dépasse 
tine certaine limite, par des tirants en fer; ces fonds sont percés 
de trous sur les bords desquels viennent s'ajuster les extré- 
mités des tubes. Les fonds, plies en forme de cornière, sont 
cloués au corps de la chaudière. 

Les tubes, que l'on faisait exclusivement en laiton autrefois, 
sont maintenant le plus générolemeni en fer étiré. 



l38 SmfillE PABTIE. — CBIPITBE Itl. 

Dans certains générateurs cylindriques avec ou sans bouil- 
leurs, les lubes remplacent les carneaux latéraux. 




On fait aussi des chaudières à foyer intérieur avec bouilleur 
tubulaire. 

Mais le système tubulaire, qui offre l'avanlage de donner 
sous un faible volume du générateur une surface de chauffe ( ' ) 
considérable, reçoit surtout son application dans la construc- 
tion des chaudières des locomotives, auxquelles nous allons 
nous arrêter quelques instants. 

La chaudière se compose d'un foyer intérieur, fermé à la 
partie inférieure par la grille et enveloppé d'eau sur toutes 
ses parois; il communique avec une série de tubes horizon- 
taux, traversant la masse d'eau, dans lesquels passent les gaz 
de la combustion pour se rendre dans la cheminée : le tout 
est compris sous une enveloppe extérieure. 

I-a partie du foyer qui reçoit le combustible [boUe à feu) 
a la forme d'un parallélépipède rectangle; elle est le plus gé- 
néralement en cuivre rouge, quelquefois en fer; mais ce der- 
nier métal s'altère facilement au contact du combustible en 
ignition, surtout sous l'action de l'eau dont les suintements 



(') On (Icaigne ainsi, d'une manière générnle, la surface de la partie du gé- 
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déterminent une rapide oxydation. Le cuivre rouge, au con- 
traire, ne s'use que lentement et sans perdre ses propriétés 
physiques; il est d'un emploi plus sûr et moins coûteux au 
point de vue des réparations. Une seule feuille forme le ciel 
ou plafond et les parois latérales; deux autres feuilles de 
même épaisseur, dont les bords sont plies en forme de cor- 
ittîère, forment respectivement \^ paroi postérieure ou la plaque 
iubulaire qui reçoit les tubes, et la paroi antérieure, dans la- 
quelle est percée la porte du foyer. Ces trois plaques sont 
assemblées au moyen de rivets en cuivre ou en fer. On donne 
à la plaque tubulaire un surcroît d'épaisseur dans la région des 
tubes, pour que l'assemblage de ces derniers, qui s'opère par 
pression, ait une base suffisante. 

A l'exception de la partie qui reçoit les tubes, les parois 
verticales de la boîte à feu sont percées de trous taraudés, dis- 
tribués symétriquement sur toute la surface, et correspondent 
à des trous pareils pratiqués dans l'enveloppe extérieure ou 
botte à feu extérieure ; ces trous reçoivent les extrémités d'en- 
tretoises filetées, en cuivre rouge, qui relient les deux boîtes 
à feu, et qui sont rivées à l'extérieur et à l'intérieur. Le pla- 
fond est soutenu par de fortes armatures en fer forgé ayant la 
forme d'un solide d'égale résistance, disposées dans le sens 
de la longueur de la machine, venant s'appuyer sur la tranche 
des parois verticales; elles sont reliées à vis, au ciel, par de 
forts boulons en cuivre. De celte manière, ce sont les arma- 
tures qui supportent surtout les efforts dus à la pression de 
la vapeur. 

A la porte du foyer, la jonction entre les deux boîtes à feu 
s'opère au moyen d'une virole en fer, fixée par des entretoises 
également en fer, rivées à leurs deux extrémités. A la partie 
inférieure, un cadre en fer opère la fermeture de l'espace ré- 
servé à l'eau et à la vapeur. La porte du foyer est aussi en 
fer; elle est de forme ovale et mobile sur deux gonds fixés 
à la chaudière. Elle est garnie intérieurement d'une autre 
plaque qui en est maintenue à une distance de o°',o6 à 0^^,07, 
par des tiges en fer. Cette plaque, recevant l'action directe du 
foyer, concourt à empêcher le refroidissement et à préserver 
la porte. 
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Les tubes, disposés en quinconce, sont fixés dans la boite 
à feu et dans la botte à fumée, sur laquelle nous reviendrons, 
au moyen de bagues ou viroles en acier, cylindriques à Tinté- 
rieur, légèrement coniques à l'extérieur et amincies au bout 
qui pénètre dans le tube. Les tubes sont enfilés dans les trous 
correspondants des deux plaques tubulaires par la porte de la 
boîte à fumée. On chasse fortement les viroles au marteau, 
d'abord dans la boîte à fumée, puis dans la boîte à feu. 

La partie supérieure de l'enveloppe du foyer affecte géné- 
ralement la forme d'un demi-cylindre. 

Le corps cylindrique de la chaudière s'assemble aux deux 
plaques tubulaires au moyen de cornières en fer affiné au 
bois. On l'enveloppe, pour éviter autant que possible la dé- 
perdition de la, chaleur, de matières peu conductrices, feutre, 
douves en bois, maintenues par une enveloppe extérieure en 
tôle de faible épaisseur. Nous n'avons rien à ajouter à ce que 
nous avons dit plus haut sur le trou d'homme. 

La boîte à fumée, partie postérieure de la chaudière, a la 
même forme que l'enveloppe extérieure de la boîte à feu ; 
mais elle descend moins bas et forme un cylindre complet. 
La cheminée est placée à son sommet. 

Pour consolider la chaudière, on relie l'une à l'autre les 
deux plaques tubulaires par des tirants en fer. 

Les chaudières des machines locomobiles présentent des 
dispositions analogues; mais le plus souvent la boîte à feu est 
cylindrique, ce qui la rend moins coûteuse. 

16. Chaudières verticales. — Par suite d'exigences spéciales 
relatives à l'emplacement, on est quelquefois obligé d'avoir 
recours à des chaudières à axe vertical. 

La plus simple de ces chaudières [fig. 78) se compose d'un 
corps cylindrique vertical terminé par deux fonds méplats 
ou hémisphériques. Le foyer se trouve à la base. Les gaz pro- 
venant de la combustion se rendent, soit dans une enceinte li- 
mitée par une maçonnerie dans laquelle est placée la chau- 
dière, soit dans un carneau hélicoïdal entourant le générateur. 

Lorsque la chaudière est à foyer intérieur, les deux enve- 
loppes sont concentriques; l'eau doit recouvrir le fond supé- 



DES GBikUDlËBES A ViPEUB. l4l 

rieur du foyer, pour des motifs que nous ferons connaître 




plus loin. La chaudière à foyer iniérieur, représeniée par la 
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fig. 79, esl munie de trois bouilleurs BBB; est la porte du 
foyer, C la cheminée. 

Fig. 79. 




Enfin le système lubiilaire s'applique [fig. 80} facilement 
aux chaudières verticales. 
* Les chaudières verticales exigent, au point de vue de l'aii- 
mentation, des soins particuliers; car, comme la surface du 
niveau de l'eau esl peu étendue, le moindre excès de dépense 
de vapeur peut, faute d'une attention soutenue de la pan 
du chauffeur, amener ce niveau en conlre-bas de la limite su- 
périeure de la surface de chauffe, ce qui crée un danger d'ex- 
plosion. D'autre part, lorsque ces chaudières ont une hauteur 
notable, la tension des bulles de vapeur formées à la base, 
étant supérieure à celle qui a lieu au sommet, se dégage en 
produisant dans la masse liquide des soubresauts qui se trans- 
mettent à la chaudière et tendent à la disloquer. 

Enfin, en cas d'explosion, les projections, pouvant avoir lieu 
dans toutes les directions sur une grande surface, peuvent 
entraîner des conséquences bien plus graves que si la chau- 
dière élaii horizontale. 
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Les chaudières verticales offrent encore ces autres incon- 
vénients : 

1° La production de vapeur par mètre carré de surface de 
chaufTe est plus faible que dans les chaudières burizoniales. 

Flg. 80. 




2" Le refroidissement extérieur est beaucoup plus considé- 
rable. 

3° Les dépôts, dans le fond de la cbaudière, atteignent ra- 
pidement de grandes épaisseurs et obligent à des nettoyages 
très-fréquents. 
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4"* La surface liquide étant beaucoup plus restreinte que 
dans les autres, les variations de niveau sont bien plus grandes» 
Tébullition plus tumultueuse projette de grandes quantités de 
poussière d'eau dans la vapeur, en sorte que celle-ci est très- 
humide et donne des eaux de condensation très-abondantes 
dans les conduites et dans les machines. 

5® La surveillance et le service sont moins faciles, à cause 
des grandes hauteurs de ces appareils. 

Aussi ne doit-on faire usage de chaudières verticales que 
lorsqu'il y a toute impossibilité de faire autrement. 

17. Des effets destructeurs des eaux acides sur les cliau-- 
dières. — Souvent on ne peut se dispenser d'alimenter les 
chaudières employées dans les exploitations de mines avec 
des eaux tenant en dissolution des sulfates de fer et d'alu- 
mine, matières qui constituent une cause de destruction de 
l'enveloppe. Il est, en effet, impossible d'éviter que la hauteur 
du niveau del'eau n'éprouve des variaiionsqui peuvent atteindre 
o, 2o; une zone de la surface intérieure du générateur se trouve 
ainsi tantôt émergée, tantôt immergée. Lorsqu'elle est émer- 
gée, la couche d'eau qui la recouvre, d'abord très-peu acide, 
se concentre déplus en plus, par l'évaporation jusqu'à siccité, 
et corrode la tôle; la zone subit un décapage lorsque le niveau 
vient à s'élever et se trouve ainsi toute préparée à être corrodée 
de nouveau, à la suite de l'abaissement suivant du même ni- 
veau. 

Cette zone pourrait être protégée par une lame de tôle que 
l'on remplacerait en temps voulu. 

Si l'on neutralisait l'acidité par un lait de chaux, on retom- 
berait sur les inconvénients et les dangers que présentent les 
eaux, dites séléniteuses, qui renferment de la chaux sulfatée 
(séléniie), dont il sera question ci-après. L'emploi d'un car- 
bonate alcalin serait, pour arriver à la neutralisation des eaux, 
trop dispendieux. 

Mais on peut éviter l'emploi des eaux acides dans l'alimen- 
tation des chaudières, en ayant recours à la disposition adoptée 
dans la navigation maritime et dont nous nous occuperons en 
temps et lieu. 
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18. Des dépôts et incrustations. — Les eaux des terrains cal- 
caires renferment en dissolution, en faveur d'un excès d'acide 
carbonique, et souvent en suspension, du carbonate de chaux 
auquel vient se joindre quelquefois du carbonate de magnésie. 

Les eaux qui traversent les terrains gypseux dissolvent 
du sulfate de chaux dans une proportion qui peut atteindre ~, 

Lorsque l'eau d'alimentation d'une chaudière est calcaire, 
son excès d'acide carbonique se dégage dès qu'elle entre dans 
le générateur : ce gaz et les bulles de vapeur entraînent à la 
surface le carbonate de chaux qui était retenu en dissolution ; 
les particules calcaires, obéissant à des forces moléculaires, 
se groupent en masses spongieuses; ces masses se contrac- 
tent graduellement, deviennent bientôt plus denses que l'eau 
et se précipitent au fond de la chaudière. 

Le sulfate de chaux se comporte de la même manière, mais 
uniquement sous l'influence de la vaporisation. 

Les eaux calcaires et calcaréo-magnésiennes ne produisent 
généralement que des boues. 

Les eaux sélénileuses, qui sont toujours calcaires, donnent 
lieu à des incrustations. 

Les boues n'offrent d'autres inconvénients que ceux d'exi- 
ger un nettoyage plus ou moins fréquent, et de diminuer, à 
mesure qu'elles augmentent d'épaisseur, la transmission de la 
chaleur du foyer à l'eau de la chaudière et par conséquent la 
production de vapeur par kilogramme de combustible. 

Les incrustations présentent, en outre, l'inconvénient d'être 
souvent très-adhérentes à la paroi et de ne pouvoir être enlevées 
qu'en s'exposant à endommager la chaudière; de plus, elles ex- 
posent la paroi, qui n'est plus en contact avec l'eau, à des sur- 
chauffes qui favorisent leur destruction par oxydation, d'autant 
plus rapidement que les dépôts sont plus épais et la paroi plus 
fortement chauffée. Enfin les incrustations peuvent occasion- 
ner des accidents; car, si elles se détachent subitement sur 
une certaine étendue et mettent en contact avec Teau une 
portion rougie de la paroi, il peut en résulter une production 
spontanée de vapeur déterminant une pression capable de 
produire la rupture et l'explosion de la chaudière. 

Un grand nombre de tentatives ont été faites en vue d'em- 

IV. 10 
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pécher les incrustations de se produire, en mettant dans l'eau 
certaines substances, telles que des matières chargées de tan- 
nin, qui se fixent sur les éléments solides et les empêchent 
de se réunir. 

L'argile et les matières amylacées s'opposent également à 
l'agrégation de la matière, mais offrent l'inconvénient de rendre 
les eaux mousseuses et de favoriser l'entraînement de Feau 
par la vapeur. 

On diminue l'adhérence des matières terreuses avec la chau- 
dière en enduisant sa surface intérieure de plombagine après 
chaque vidange. 

On peut rejeter au dehors, à mesure qu'elles se produisent, 
les matières terreuses, au moyen de dispositions basées sur 
leur mode de formation et sur ce que les remous, dans un 
liquide en mouvement, ont pour effet de provoquer le dépôt 
des matières solides qu'il tient en suspension. On se débar- 
rassera donc des matières dont il s'agit en créant dans la masse 
d'eau des mouvements qui les entraîneront dans des chambres 
disposées de manière à créer des tourbillonnements, où elles 
se déposeront et d'où Ton pourra facilement les enlever. C'est 
ce que M. Dumery est parvenu, le premier, à réaliser avec 
son déjecteur; c'est ce que réalisent également les chau- 
dières dites à circulation. 

19. Déjecteur Dumery. — Soit [fig* 8i) A un réservoir ren- 
fermant de l'eau à T degrés, d'où partent deux tuyaux C, C, 
aboutissant d'autre part à une capacité inférieure B ; la sec- 
tion commune de C et C est supposée très-petite par rapport à 
celles de A et B. 

Supposons que, par un procédé quelconque, on soit par- 
venu à maintenir à la température T l'eau contenue dans les 
tuyaux C, G' jusqu'aux sections a6, a'6', la première se trou- 
vant à un niveau supérieur à l'autre; que le reste de l'appa- 
reil soit maintenu à la température /<CT. L'eau descendra de A 
dans B par C et y remontera par C En admettant qu'il en soit 
ainsi, nous allons vérifier le fait par le calcul. 

Soient 

Il la hauteur verticale de ab au-dessus de a'b' ; 
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V, V les vitesses de Teau dans les parties du tuyau à T* et à t^; 
a le coefficient de dilatation de Teau ; 



Fig. 8i . 




n le poids spécifique du liquide à zéro, les poids semblables à t^ 



et T* étant 



n 



n 



i -h oct I -f- aT ' 
P, p les pressions en ab, a'b'; 

K, k les proportions de la charge perdue dues aux élargisse- 
. ments brusques entre aby a'b' et au frottement lorsque Teau 
se rend dans A et B. 

Nous aurons, d'après les principes de THydraulique, 



n 
n 



(I-^-aT)~/^-K 



( I H- a ? ) -f- // — k 



V2 



V 



'^S 



o; 



d'où, par l'élimination des pressions, 

/•(i -^aT)('-H-K(i-4-aOV 



//a(T-0. 



Mais, en raison de la permanence du mouvement, on a 



V 



i -h y-t I H- aT ' 



10, 
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par suite 

ou, en remarquant que - ^' est toujours une fraction né- 

gligeable devant l'unité, 

(i) —(K-^A')(i-t-'jit) = hoL(T-i), 



-^g 



d'où 



et 



La valeur de V ne sera nulle que si Ton a A>>o en même 
temps que T>> /, comme nous Tavons supposé. 

Si aux environs de B les tuyaux C et C sont respeclivemeni 
vertical et horizontal, le carré de la vitesse perdue dans celle 
capacité sera 21^% et, en négligeant la contraction à l'entrée 
dans C ei le frottement, on peut prendre A-^^ 2; la force vive 
de l'eau à son retour dans A étant à peu près perdue, on aura 

Kz=:l. 

Celte conception théorique a été réalisée ainsi qu'il suit 
par M. Dumery [fig* 82) : 

A représente la chaudière; 

G est un tuyau extérieur au massif, parlant de la chaudière un 

peu en contre-bas du niveau limite inférieur. 
B est une caisse cylindrique en fonte, terminée à sa partie 

inférieure par un cône ayant un robinet R à son sommet ; 
C est un tuyau partant latéralement de la caisse et aboutissant 

au fond de la chaudière. 

Par suite de la présence d'un ménisque maintenu à distance 
du.débouché de C dans la capacité B, l'écoulement du fluide a 
lieu par filets horizontaux dans celte capacité. 

Le luyau C débouche dans la capacité B, au centre d'une 



DES CDAUDIÈRES A VAPEUR. 149 

cloison spiraloïde verticale formée par une feuille de lôle et 
qui se termine à la paroi de la caisse, vers Tembouchure de C. 

Fig. 82. 




L'eau descend par ce tuyau G refroidi par le contact de 
Tair, forme dans B des remous régularisés par la cloison, se 
dépouille des matières en suspension, formées au niveau du 
liquide dans la chaudière, entraînées dans le mouvement, et 
rentre par C dans A. 

Le chauffeur purgera de temps en temps l'appareil des ma- 
tières solides qu'il reçoit en ouvrant le robinet R. 

Dans le département du Doubs, où les eaux sont très-cal- 
caires, nous avons constaté que des chaudières étaient, au 
bout de six mois de marche, aussi propres que lors de la mise 
en feu; tandis que, avant qu'on leur adaptât le déjecteur, il 
était urgent de les nettoyer au moins tous les mois. 
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20. Des chaudières à circulation d'eau. — Chaudière de 
M. Guillemin. — Supposons que, T étanl inférieur a, t, H soit 
négatif, ou qu'au lieu de la Jig. 8i on ail la Jîg. 83 ; d'après 



ny- 



les formules (i) et (2], la circutalion aura encore lieu de C 
vers C, et les dépôts se formeront en B. 

C'estsurceprincipe que reposent les systèmes de chaudières 
imaginées par MM. Howard,... Guillemin (de Casamène). 

Nous nous bornerons à décrire le dernier de ces généra- 

FiG. 34- 




leurs, qui est bien cerlainemem celui ([ui remplit les meil- 
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leures conditions de durée et d'eniretien. Il esl représenté 
par \es^g. 84, 85, 86, et se compose d'un corps cylindrique A 
relié par des cuissards partant de ses extrémités, dans le voi- 
sinage du niveau, à un faisceau de tubes situés dans le Soyer 
et inclinés de l'avant à l'arrière. 

L'eiclrémilé inférieure des tuyaux étant la partie de la chau- 
dière la plus échauffée, il se produit un mouvement de circu- 
lation et les matières boueuses viennent se déposer dans la 
capacité D, d'où un les expulse en ouvrant un robinet. 

RR est un système de tubes [récltauffeur] placés dans le 
parcours de !a fumée et dans lesquels circule l'eau d'alimen- 
tation ; U et T désignent respectivement les tuyaux d'arrivée 
et de sortie de l'eau. 

La jîg. 86 représente le massif vu de face, et la Jig. 85 une 
coupe suivant ET. 

I-ie- 85. Fis- 86. 




Les chaudières à circulation ont été imaginées en vue de 
régulariser autant que possible la température dans les diffé- 
rentes parties de la chaudière. Les ingénieurs anglais seuls 
attachent quelque importance à celte condition ; c'est pour- 
quoi nous ne dirons rien des générateurs à circulation qu'ils 
ont imaginés, mais qui ne se décrassent pas d'eux-mêmes. 

21. Générateur de M. Belleville. — Ce générateur, qui est à 
circulation, a reçu de son inventeur la qualiTication A'inexplo- 
sible, parce que, la quantité d'eau et de vapeur qu'il renferme 
étant très-faible par rapport à celle d'une chaudière à bouil- 
leurs de même surface de chauffe, le seul accident que l'on 
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puisse redouter est la rupture de l'un des tubes qui la com- 
posent. 

La chaudière {Jîg. S'j et 88) est formée d'une série A'élé- 




ments ou serpentins T, dont la partie inférieure communique 
avec un tube A dit collecteur inférieur, et la partie supérieure 



avec un tube B appelé collecteur supérieur. Chaque élémeiU 
puise l'eau dans le collecteur inférieur et déverse la vapeur 




produite dans 1p collecteurbupeneur La vapeur.qui est char- 
gée de particules liquides au moment de sa production, se 
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dessèche et se surchauffe même en circulant dans les tubes 
de la partie supérieure du générateur. 

Les tubes sont en fer forgé et soudés à recouvrement sur 
mandrin ; ils ont 738 centimètres de diamètre extérieur et 
peuvent supporter une pression considérable. Le nombre des 
tubes est en raison de la surface de chauffe que l'on veut ob- 
tenir. L'extrémité antérieure de chaque tube est munie d'une 
fermeture autoclave qui permet de procéder au nettoyage. 

Le tuyau de prise de vapeur, appelé tube diviseur^ est adapté 
à l'intérieur du collecteur supérieur et percé de petits trous 
par lesquels pénètre la vapeur fournie par chacun des élé- 
ments; il se raccorde avec la tubulure de sortie. 

La chaudière, qui est placée dans un massif en maçonnerie, 
se met rapidement en pression, ce qui est un avantage consi- 
dérable pour certaines applications, la mise en mouvement 
de pompes à incendie, des canots de la marine militaire, etc. 

§ II. — Des foyers et du combustible. 
22. Des grilles. — Les grilles {Jig, 89) sont généralement for- 

Fig. 89. 








mées de barreaux en fonte dont le profil longitudinal rappelle 
celui des solides d'égale résistance. Leur section transversale 
est un trapèze dont la petite base est en bas, en vue de faci- 
liter la chute des cendres et des schistes que renferme la 
houille. Ils sont terminés par des saillies latérales qui main- 
tiennent leur écarlemenl. • 

On laisse, dans le sens longitudinal, un jeu de — de la lon- 
gueur pour faire la part de la dilatation ('). 



(*) Le plus ordinairement les barreaux ont 24 à 3o millimètres de largeur; 
quelquefois cette largeur est réduite à i5 millimètres. Dans tous les cas leur 
intervalle varie entre le tiers et le quart de la largeur. 
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Les barreaux en fonle offrent Tinconvénient de se fausser 
et sont inadmissibles pour les hautes températures. Dans ce 
dernier cas, on leur substitue des barreaux en fer. En donnant 
à ces derniers une hauteur de o"*,o3, ils échauffent Tair d'ali- 
mentation qui, en même temps, les refroidit. 

La porte du foyer est en fonte ou en fer; elle a de o'^,25 à 
o"',3o de hauteur et une largeur suffisante pour effectuer faci- 
lement le chargement et le décrassage. C'est dans le même but 
que le seuil est élevé de 0^^,80 au-dessus du sol. 

L'ouverture du cendrier doit être assez grande pour laisser 
passer le volume d'air nécessaire à la combustion ; ordinaire- 
ment on la prend égale à la section de la cheminée ou des 
carneaux, ce qui est plus que suffisant. 

Il convient, au point de vue de l'économie du combustible, 
de munir le cendrier d'une porte, que l'on ferme pendant les 
interruptions de travail. 

23. Consommation du combustible par heure et par mètre 
carré de surface de grille, — Cette consommation dépend, 
pour un combustible déterminé, de l'énergie de l'appel de 
l'air dans la masse de combustible et de l'épaisseur de cette 

masse. 

Il est clair que, toutes choses égaies d'ailleurs, cette épais- 
seur doit être d'autant plus faible que les fragments du com- 
bustible sont plus petits ou qu'ils laissent entre eux des inter- 
valles plus faibles pour que, avec le même tirage, on appelle 
la même quantité d'air. 

Distance 
Consommation entre la grille 

par heure Épaisseur et le 

et par du combustible point le plus bas 

Nature du combustible. mètre carré. sur la grille. du générateur. 

Houille ordinaire 100 à 200*^^ o,o5 à 0,08 0,60 à i ,00 

» 5o à 100 » » 

Houille sèche 4o 0,20 o,5o 

Coke 3ûo à 400 0,20 à o,3o 0,60 

Bois 333 » 0,60 à 0,75 

Tourbe, tannée en miettes. 333 » o,5o à o,55 

24. Relation entre la surface de la grille, la section des car- 
neaux et de la cheminée. — Règle pratique. — La section de la 
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cheminée doit être égale à la section totale des carneaux et 
ne doit pas être inférieure au quart de la surface de la grille. 

25. Température du gaz provenant d'une combustion. — 
Comme la température du gaz, résultant de rintroductlon dans 
un foyer d'un poids donné d'air pour un combustible d'une na- 
ture déterminée, varie avec la composition de ce combustible, 
nous ne considérerons que les types moyens des combustibles 
les plus employés dans Tindustrie. 

Nous rappellerons les éléments numériques suivants : 

Chaleur spéciflqae 
Ponrulr sons 

Nature des corps. caloriflqae pression constante. Équivalents. 

Oxygèm» » 0,2182 100 

Hydrogène 34462 3,4090 12, 5 

Azote » 0,2438 175 

Carbone 8080 » 75 

Oxyde de carbone (CO) 24o3 0,2460 17*5 

Hydrogène protocarboné (C^ H*) i3o63 0,6929 200 

Hydrogène bicarboné (CMP)' 1 1858 0,4040 35o 

Air (23, 1 30 H- 76,87 Az) » 0,2377 » 

Vapeur d'eau » 0,476 112, 5 

Anthracite 8000 » » 

Acide carbonique » o,2i63 276 

Coke tenant 4 pour 100 de cendres.. . 7700 » » 

Coke tenant i5 pour 100 de cendres. . 6800 » 



» 



Houille moyenne 8000 » » 

Àntliracite, — Ce combustible peut être considéré, à peu 
de chose près, comme du carbone pur. 

Le poids d'oxygène nécessaire pour en transformer i kilo- 
gramme en acide carbonique est — r- 2''^, 67 

Lepoidsd'azotecorrespondantrenfermédansrairest2,67 x \^ ^ 8''^,84 

Poids de l'air strictement nécessaire à la combustion i i''«,6i 

Poids de l'acide carbonique produit 3*"», 67 

Supposons que Ton introduise dans le foyer K + i fois le 
poids d'air strictement nécessaire et soit x la température du 
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gaz de la combustion ; nous aurons, en prenant i5 degrés pour 
la température ambiante, 



(I) 
d'où 



x(3,67X 0,2163-1-8,84 x 0,2438 4-Kii,5i x 0,2377) 

— (K-f- 1)0,2377 X i5 X ii,5i = 8000, 



07 = 



2,942-+- 2,736K 
804 1 -+- 4 1 K 



PourK = o, on a ^=2733° 

» K = I , » X = 1422° 

); K = 2 , » a; = 964° 

» K = 3, » X = 731° 

» K = 4 , » X = 590° 

» K = 5 , » X =^ 490° 

» K = 6 , » X = 427°. 



La chaleur spécifique c des gaz de la combustion est donnée 
par la formule 

(12, 5i -+- I i,5i K) c = 3,67 .o,2i63 H- 8,84 .0,2438 -h K. 11, 5i . 0,2377, 



d'où 

(3) 



c = 



2,949-+- 2,736 K 



12, 5i -+- ii,5iK 
Pour K = I, on a c = o,236. 



Proposons-nous maintenant de déterminer la densité à des 
mêmes gaz par rapport à celle de Tair; les densités de Tacide 
carbonique et de Tazole étant respectivement 1,529, 0,971, 
on a 



(4) 



-, _ 3,67 H- 8,84 H- II, 5iK _ i2,5i -+- ri,5iK 



3,67 8,84 



1,529 0,971 



ii,5iK 



ii,5o4 -f- ii,5iK 



PourK = o, on a (î = 1,087; 
» K = I , » S = 1,043. 

Coke. — Si e est la proportion de cendres que renferme le 
coke, on voit, d'après le tableau ci-dessus, que le pouvoir ca- 
lorifique du coke est très-sensiblement égal à 



(i — g) 8000. 
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Comme les cendres absorbent peu de chaleur pour se trans- 
former en mâche-fer, on peut en faire abstraction ; de sorte 
que, pour obtenir la formule équivalente à la formule (i), il 
suffirait de multiplier les deux membres de cette dernière 
par (i — e). On voit, par suite, que les formules (2), (3), (4) 
s'appliquent au cas actuel. 

Houille. — Nous prendrons comme type de composition 
moyenne le suivant : 

/ 82,04 pour 100 de carbone. 
} 5,27 » d'hydrogène. 
Composition < ^^^^ ,^ d'oxygène et d'azote. 

\ 3,57 )> de cendres. 
Pouvoir calorifique 8006 

On déduit de là : 

Poids d'oxygène nécessaire pour brûler le carbone de i kilo- 
gramme de houille -^ x 0,8204 2,188 

70 

Poids d'oxygène nécessaire pour brûler l'hydrogène — . x 0,0527. 0,422 

1 2, Cl 

Total 2,610 

Poids correspondant d'azote 2,610 x '' ^ 8,717 

Poids de l'air utilisé ,. 1 1,327 

Poids de la vapeur d'eau formée 0,475^ 

Poids de l'acide carbonique produit 3,oo8 

Nous n'avons pas fait intervenir dans la combustion le mé- 
lange d'oxygène et d'azote qui entre dans la proportion de 
9,12 pour 100, parce que l'analyse n*a pas fait connaître sa 
composition ; nous pouvons cependant en tenir compte ap- 
proximativement dans l'équation des échanges de chaleur, en 
supposant que sa chaleur spécifique soit la moyenne 0,2810 de 
celle de ces gaz. 

Nous aurons ainsi 

t(3,oo8 x o,2i63 -f- 8,717 X 0,2438 -h 0,476 x 0,476 

-+- 0,0912 X o,23io H- 11,327 X 2,377K) 

— (K H- 1)0,2377 X i5°x 11,327 = 8006, 
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d'où 

.. ^ _ 8046 -t- 4oK 

^ ~ 3,023 -h 2,692 K 

Pour K = o, on trouve x = 2660°. 

On peut donc, sans une grande erreur, supposer que la tem- 
pérature maximum des gaz d'un foyer chauffé à Tanthraciie, 
au coke et à la houille, est sensiblement la même et égale en 
chiffres ronds à 2700 degrés. 

La densité des gaz de la combustion, par rapport à Tair, a 
pour valeur 

^ _ 3,008 -h 0,475 -h 8,717 -t- 0,0912 -+- ii,327K _ 12,291 -+- ii,327K 

~~ 3,008 0,475 8,717 « -^ 11,893 -H II, 327 K' 

-4 h-^^-t--î^— ^-t-0,0911 -f- ii,327K '^ ' ^ 

1,529 0,621 0,971 ' 

en assimilant à de Tair ordinaire le mélange d'azote et d'oxy- 
gène 



:• 



Pour K = o on a d = i ,o34 ; 
» K = I » ^ = i,oi3. 

En rapprochant ces résultats de leurs similaires de l'article ci- 
dessus, on voit que l'on peut sans grande erreur considérer les 
gaz de la combustion comme ayant le même poids spécifique 
que l'air à égalité de pression et de température. 

Péclet a trouvé, en opérant de la même manière que plus 
haut, pour les températures maximum de la combustion : 

Bois chauffé à 140 degrés 2436** 

Bois renfermant 25 pour 100 d'eau 2237 

Charbon de bois avec 7 pour 100 de cendres et 7 pour 100 d'eau. 2774 

Tourbe sèche à 5 pour 100 de cendres 2755 

Tourbe à 20 pour 100 d'eau 235o 

On ne doit pas chercher à obtenir dans la pratique le maxi- 
mum de la température des. gaz de la combustion, car il serait 
assez difficile de trouver des matériaux suffisamment réfrac- 
taires pour la construction des foyers. D'après Péclet, on se 
trouve dans de bonnes conditions en introduisant dans le foyer 
le double du poids d'air qui serait strictement nécessaire pour 
obtenir la combustion complète, en admettant qu'il n'en 
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échappe pas à cette combustion, ce qui porte la température 
des gaz à i4oo degrés environ. 

26. Pouvoirs calorifiques réduits. — Pour produire le tirage 
dans les cheminées, on s'arrange de manière que les gaz, à 
leur sortie des carneaux ou tubes, aient encore une tempéra- 
ture de 200 à 3oo degrés. On fera la part de cet élément et des 
pertes dues nu rayonnement, en réduisant dans la proportion 
de 7 à 7 les chiffres qui représentent les pouvoirs calorifiques 
des combustibles. C'est ainsi que nous supposerons doréna- 
vant que le pouvoir caloriûque de l'anthracite et de la houille 
est de 7000 et celui du coke de 6000 calories. 

27. De la pression des gaz dans les foyers. — Soient 

ta, lia, pa la tcmpératurc, le poids spécifique et la pression 
de l'air extérieur; 

to, Ho, po les mêmes éléments relatifs aux gaz du foyer; 

q le poids d'air extérieur introduit dans le foyer par mètre 
carré de surface de grille et par seconde; 

Vo la vitesse moyenne de l'air à travers les interstices du com- 
bustible. 

Nous admettrons que les sections des interstices faites par 
un plan horizontal sont uniformément réparties sur ce plan, 
et que la somme de ces sections par mètre carré de surface 
de grille est de \; nous nous trouverons alors à peu près dans 
les conditions de la réalité. 

Nous aurons, de cette manière. 

On a, d'ailleurs. 

Si nous supposons que — diffère peu de l'unité, sauf vériGca- 

Pa 

tion ultérieure, nous pourrons remplacer, dans l'intégrale, p 
par Po, et nous aurons 

Pa "^S Pa 
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Supposons, par exemple, que Ton brûle i5o kilogrammes' 
de houille par heure el par mètre carré de surface de grille, 
que Ton ait /«= iS**, /. == i5oo°; nous aurons d*abord, en 
venu de la formule (5) du n° 2i, 

K = 0,807; 

puis, pour le poids d*air à introduire par kilogramme de houille 

à brûler, . 

1,807 X ï * »^^7 = 20^^,368 ; 
par suite 

i5o 
g = ^ — X 20,468 = o,853. 
' 36oo 

Enfin on trouve, en considérant H» comme étant à très-peu 
près égal au poids spécifique de Fair sous la pression atmo- 
sphérique et à la température de i5oo degrés, 

'— = I — 0,00027. 

Pa 

On voit ainsi que po diffère très-peu de pa et que la différence 
en moins ne correspond qu'à une colonne d'eau de 27 milli- 
mètres. 

28. De la pression à rextrémité des carneaux. — Nous nous 
placerons dans l'hypothèse d'un seul carneau, ou de deux car- 
neaux identiques situés symétriquement par rapport au plan 
méridien de la chaudière, pour que les choses se passent de la 
même manière dans chacun d'eux. 

Soient 

/i , Ui , p\ la température, le poids spécifique et la pression des 
gaz au débouché des carneaux dans la cheminée; 

V, la vitesse correspondante; 

Q le poids des gaz de la combustion débité par seconde et 
par mètre carré de surface de grille ; 

£ le rapport de cette surface à la section totale des carneaux. 

Conservons d'ailleurs les notations du numéro précédent, 
en négligeant le frottement et la vitesse relativement très-faible 
des gaz dans le foyer; nous aurons 

n, 

IV. II 
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et, en procédant comme plus haut, 






Reprenons l'exemple du numéro précédent, en supposant 
e = 4 > ^» = ^5o : chaque kilogramme de combustible pro- 
duira 

Acide carbonique 3, 008 

Vapeur d'eau o, 475 

Azote libre 8,717 

Mélange d'oxygène et d'azote 0,091 

Total 12,291 

Le poids des gaz produits et entraînés par kilogramme de 
houille consommée sera ainsi 

12,291 -+-0,807 X 11,327 = 21,432; 
d'où 



el enfin 






— = I — 0,0001 5, 



P 







rapport qui diffère très-peu de l'unité. 

En se reportant au numéro précédent, on a 

— = 1 — 0,00042, 



P 



a 



et la différence /?i — /?« n'est représentée que par une colonne 
d'eau de 4^ millimètres. 

29. Du mouvement des gaz dans les cheminées, — Soient 

H la hauteur d'une cheminée, qui peut être sinueuse ou 

oblique à sa naissance; 
L le développement de son axe; 
D le diamètre moyen de sa section; 
b le coefficient de frottement des gaz; 
p' la pression au sommet de la cheminée. 

Nous conserverons les notations des numéros précédents, 
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en remarquant que V, el IIi peuvent être considérés comme 
se rapportant au débouché de la cheminée et que l'on peut 
prendre /?(, = /?«. On a donc, en considérant la masse fluide en 
mouvement entre le foyer et le sommet de la cheminée, 

2g- n, 2g ^ D ' 

le terme en K représentant la perte de charge due aux chan- 
gements brusques de vitesse. < 
Or on a 

par suite 

V.= 



r _ / 2gH(n„-n,) 



Mais on a, à très-peu près, 



n. = n ■ " 



1 -t- «r, 

7 



" l-r- cet 

d'où 



(I) V. = 



Le poids de gaz débité par seconde aura donc pour expres- 
sion 

et atteindra son maximum lorsque Ton aura 

I -h 2 a r 

'. = ^ = 273 + 2^,; 

soit tx = 3o3° lorsque /« = i5®. 
On a, d'après Péclel : 

Cheminées en tôle Sbg= 0,099 

Cheminées en poterie 8 ^^ = 0,249 

Cheminées en fonte et pour toutes les cheminées tapissées 

de suie ^bg= o,o5o 

1 1. 
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En se donnant /i, Q, par suite la surface de la grille, d'où 
Ton déduira D, la formule (2) fera connaître la hauteur qu'il 
faut donner à la cheminée. 

Si Ton veut modifier le tirage d*une cheminée, on fera varier 
K en fermant plus ou moins un registre placé soit à la base, 
soit au sommet de la cheminée. 

Dans les locomotives, où la hauteur des cheminées est né- 
cessairement irès-restreinte, on active le tirage en envoyant 
la vapeur sortant des cylindres dans Taxe de la cheminée. 
Nous reviendrons en temps et lieu sur cette disposition. Dans 
d'autres circonstances, on se sert d'un tuyau d'un petit dia- 
mètre [souffleur]^ qui conduit vers la naissance de la chemi- 
née un jet de vapeur emprunté à la chaudière. 

30. Des fumiv ores. — Lorsque l'on charge un foyer avec du 
combustible qui renferme des hydrocarbures (bois, tourbe, 
houille, briquette), ces gaz se dégagent sans se brûler, pen- 
dant un certain temps, par suite du refroidissement produit 
par le contact de corps froids avec des matières incandes- 
centes, et de l'obstruction momentanée des interstices par où 
l'air doit pénétrer dans le foyer: c'est ce qui produit la /wm^e. 

Si le chargement se faisait avecprécaution sur le devant de la 
grille, en maintenant enlr'ouverle, pendant quelques instants, 
la porte du foyer, les hydrocarbures, subissant une distillation 
plus lente, se brûleraient, en se mélangeant à l'air qui arrive 
de l'extérieur, et des gaz, à une température élevée, provenant 
de la masse incandescente non recouverte par le combustible 
frais, et les inconvénients de la fumée disparaîtraient, ou du 
moins seraient considérablement atténués. Mais on ne peut 
pas exiger de semblables précautions de la part des chauffeurs, 
dont les fonctions sont déjà très-pénibles. 

On comprend, dès lors, que l'on ait cherché à établir des 
foyers dans des conditions telles, que les hydrogènes carbonés 
se brûlent à mesure qu'ils se produisent. 

Les foyers fumivores forment deux catégories respective- 
ment basées sur les deux principes suivants : 

1° Si l'on introduit sous la grille un excès d'air, les hydro- 
carbures pourront se brûler; mais, comme il esta peu près 
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impossible de restreindre cet excès au slrict nécessaire, on 
devra s'attendre à une réduction dans le rendement du foyer, 
maigre la quantité de clialeur dégagée par la combustion des 
hydrocarbures. 

2° Si l'on arrivait à répartir le combustible frais entre la 
grille ei la matière incandescente, les hydrogènes carbonés 
se décomposeraient au contact de ces matières, et il se pro- 
duirait de la vapeur d'eau et de l'oxyde de carbone ou de l'a- 
cide carbonique. 

Les fumivores pouvant s'appliquer, dans bien des circon- 
stances, ne jouent qu'un rôle secondaire dans la question des 
chaudières à vapeur, et c'est pourquoi nous nous bornerons 
à mentionner les deux: systèmes suivants, qui appartiennent 
respectivement aux catégories dont nous avons parlé. 

Fumhore de AI. Tliierry. — Ce funiivore consiste dans une 
prise de vapeur dans le dôme du générateur, dont le tuyau, en 
se recourbant ^hoiizontalement, pénètre dans le foyer, a sa 
partie supérieure, au-dessus de la porte. La partie horizontale 
du tuyau est percée de petits trous déterminant une gerbe de 
vapeur qui recouvre environ la moitié postérieure de la grille. 

Ce faisceau de jets de vapeur, en perdant sa force vive, 
donne lieu à une diminution de pression dans le foyer, à une 




aspiration de l'air extérieur, ou crée, suivant l'expression ad- 
mise, un tirage forcé. 
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lAsfig. 90 et 91 représenienl respecilvement l'application 
du système Thierry aux chaudières à bouilleurs et aux chau- 
dières tubulaires des locomotives. 




Gazogène de M. iSiemenï, — Cet appareil [fig-^^-] se compose 
d'une chambre en briques réfraclaires de forme rectangulaire, 
dont une des parois, L, formée de barreaux plats horizontaux 
équidistants et étages, est inclinée sur l'horizon d'un angle 
variable entre ^5k 60 degrés; cette paroi est terminée à sa partie 
inrérieure par une grille C. Le combustible est chargé à la 
partie supérieure du plan incliné en V et vienl former une 
couche épaisse sur la grille. 

L'acide carbonique, qui se forme dans les couches inférieures 
du combustible, est bientôt réduit, lorsqu'il traverse la masse 
en ignilion, en oxyde de carbone, et c'est à cet état que les 
gaz arrivent dans la chambre. 

L'oxyde de carbone se rend, en traversant le carneau I, dans 
ia cheminée J et le tuyau en tôle H, où il éprouve un refroidis- 
sement, puis dans la chambre de combustion, placée sous la 
chaudière, où il se transforme complètement en acide carbo- 
nique en se mêlant avec une quantité convenable d'air at- 
mosphérique. 

T est un tuyau qui amène un peu d'eau dans le cendrier G, 
où elle se vaporise et se décompose, par son contact avec le 
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combuslible incandescent, en hydrogène el oxyde de carbone 
ce qui enrichit le gaz ; esi un trou muni d'un bouchon qui 

Fie. 93- 




permet de constater l'état du foyer et de remuer le com- 
bustible quand cela devient nécessaire; R est un registre à 
coulisse au moyen duquel on peut arrêter à volonté le fonc- 
tionnement du gazogène. 



. — Production de la t 



tr. Jlimeniation. 



31. Poids de vapeur que peut produire i kilogramme de 
combustible. — Si nous supposons que la tempéralure initiale 
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de Teau soit de 12 degrés, la qiianliié de chaleur que Ton de- 
vra dépenser pour produire i kilogramme de vapeur à t^ sera 

606,5 •+■ o,3o5/ — 12°= 625 [1 -h o,ooo5(/ — 100)] , 

expression dans laquelle le terme o,ooo5(/ — 100) est tou- 
jours une petite fraction. 

Le poids de vapeur produit par la combustion de i kilo- 
gramme de houille ou d'anthracite, en admettant qu'il n'y ait 
pas de perte de chaleur, sera 

= II""^, 2[l — o,ooo5 (/ — ioo)J , 



626 [i -1- o,ooo5(/ — 100)] 

et par celle de i kilogramme de coke, 

-—7 p r- -^ = 9*^^,6 [i — o ooo5(/ — 100)]. 

b25 1 -t-[o,ooo5(^ — 100)] -^ » L ^ 'J 

Si nous supposons t = i52°, température qui corresponde 
une pression de 5 atmosphères, on trouve io^«,9 dans le pre- 
mier cas et 9^',4 clans le second. 

En pratique, on-obtient moins, 1° soit en raison des perles de 
chaleur dont nous avons déjà fait une certaine part (25) ; 2® soit 
parce qu'il est impossible de conduire le feu d'une manière 
continue, de sorte que, ou la combustion est incomplète, ou 
elle est obtenue en employant une trop grande quantité d'air; 
3° soit par suite de Tencrassement extérieur et intérieur du 
générateur; 4° soit enfin parce que des fragments de charbon 
[escarbilles] restent dans les cendres en échappant à la com- 
bustion. On arrive toutefois à obtenir S'^sS dans les chaudières 
tubulaires chauffées à la houille lorsqu'elles se trouvent dans 
des conditions convenables, ce qui se rapproche beaucoup du 
chiffre théorique; le rendement de ces chaudières est ainsi 

— = 0,78. 
10,9 

Les chaudières à bouilleurs en service continu ne donnent 
que 5 kilogrammes. 

32. Evaluation de la surface de chauffe d'une chaudière, 
— Production de vapeur par mètre carré de cette surface. — 
En pratique, on évalue la surface de chauffe d'une chaudière 
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cylindrique sans bouilleurs aux | de la surface totale du géné- 
rateur et à la moitié de cette surface augmentée des | de la 
surface des bouilleurs lorsqu'il en existe. 

Pour les chaudières tubulaires, on fait entrer dans Tévalua- 
lion de la surface de chauffe la totalité de la surface des tubes 
et des plaques. 11 en est de même de la surface du foyer des 
chaudières à foyer intérieur. 

Dans la pratique, on admet que i mètre carré de surface de 
chauffe produit en moyenne, par heure, de 20 à aS kilo- 
grammes de vapeur ; lorsque le rayonnement est direct, comme 
dans les foyers des locomotives, on peut obtenir de 100 à 
120 kilogrammes. 

33. De la transmission de la chaleur par la paroi d'une 
chaudière. — Ce qui suit ne doit être considéré que comme 
une simple appréciation et non comme une théorie ayant la 
rigueur mathématique. 

Les chaudières se trouvent dans des conditions telles, qu'il 
ne peut pas y avoir de mouvement sensible de la chaleur dans 
d'autres directions que celle de la normale à leur surface; de 
sorte que Ton peut supposer que chaque élément rfo- de la 
surface de chauffe est traversé par la chaleur comme s'il ap- 
partenait à un plan indéfmi. 

Soient 

a l'épaisseur de l'enveloppe de la chaudière ; 

E, Co, C, les coefficients de conductibilité de l'enveloppe de 
la chaudière, intérieurs et extérieurs par rapport aux gaz de 
la combustion et à l'eau qu'elle renferme; 

ti la température, censée constante, dans la chaudière; 

U la température des gaz de la combustion en un point quel- 
conque de leur trajet; 

/', , t\ les températures de ces gaz à leur point de départ et 
lorsqu'ils cessent de lécher les derniers éléments de la sur- 
face de la chaudière ; 

Cy Q leur chaleur spécifique sous pression constante et le 
poids qui en est débité par seconde. 

Pour fixer les idées, nous ne considérerons que le cas d'une 
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chaudière placée dans un massif, et nous simplifierons la ques* 
tion en supposant que les gaz de la combustion circulent dans 
un carneau unique dont Tune des parois est formée par la 
chaudière et l'autre par le massif. 

Si nous désignons par x^, x^ les températures des surfaces 
extérieure et intérieure de la chaudière, la quantité de cha- 
leur, ^rfo-, qui traverse, dans l'unité de temps, l'élément super- 
ficiel rfo-, a, d'après une théorie connue, pour triple expression ' 

E 
d'où, par l'élimination de x^ et Xt, 

en posant, pour abréger, 

(2) fX= . 

Soient maintenant AB, CD deux sections normales du courant 
gazeux à son origine et à un point quelconque correspondant 
à la température t». 

Au bout du temps infiniment petit 9, en admettant l'hypo- 
thèse des tranches, les molécules qui se trouvaient dans AB, CD 
sont arrivées dans les sections normales A'B', CD', et, dans ce 
déplacement, la perte de chaleur éprouvée par la masse ABCD 
se réduit évidemment à la différence des quantités de chaleur 
comprises dans les tranches ABA'B', CD CD', ou à 

Cette chaleur se trouve répartie entre la chaudière et le 
massif, ou l'enveloppe, suivant les cas. Si K est la proportion 
de Q qui a été absorbée par la chaudière, nous aurons, en 
vertu de la formule (i), 

0- étant la portion de la surface de chauffe comprise entre AB 
et CD; on déduit de là 

dL 







d(T KQc 



Uo-0; 
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d'où, en remarquant que Ton a /© = <'« pour (7 = 0, 

L'étendue 2 que Ton devra donner à la surface de chauffe 
pour que la température finale des gaz de la combustion soit 
f. sera 

(3) 2 = ,,,3osL655flogJ^, 

le signe log se rapportant au système décimal. 

La quantité de chaleur absorbée par la chaudière dans Tunité 
de temps étant 

la quantité moyenne de chaleur transmise par unité de surface 
de chauffe sera 

(4) ^^„ KQc(/;-/-;) ^ fx(/;-o 

^ 2,3026 log J^' 

Dans certaines chaudières, comme dans celles des locomo- 
tives, des parties de Fenveloppe sont exposées à l'action di- 
recte du foyer et la quantité de chaleur transmise par unité de 
surface est alors représentée par 

(5) in, = Kfx(/;-o. 

L'épaisseur a étant relativement très-faible, on peut négli- 
ger := devant pr et 77-, ou considérer fx comme» indépendant de 

l'épaisseur. 

Dans le cas le plus ordinaire des applications, on a i^ 1= i5oo°, 
t\ =200, /, = i5o, cette dernière température correspondant, 
à peu de chose près, à une pression de 5 atmosphères. On a 
alors 

(6) x = ~if., af5, = i35opK, 

d'où 

(7) S=^'4K. 
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D'après Tobservation , chaque mèlre carré de surface de 
chauffe qui regarde le foyer produit trois fois plus de vapeur 
que les autres parties, condition à laquelle on satisfait à très- 
peu près en posant 

K = o,88, 

chiffre qui n'offre rien d'anormal. 

Dans le cas ci-dessus, où ty = i5o°, la chaleur totale de la 
vapeur est 662*"*, 2; en supposant que la température de l'eau 
d'alimentation soit de 10 degrés, on devra dépenser 642*^*^2 
pour produire 1 kilogramme de vapeur; nous aurons donc, en 
admettant, d'après ce que nous avons vu plus haut (32), que 
chaque mèlre carré de surface de chauffe non soumis à l'action 
directe du rayonnement produit par heure 25 kilogrammes de 
vapeur, 

X= 342,2 X ^ ' = 4,46. 

En égalant celte valeur à la première des expressions (6), on 
trouve 

^ = o,oii3. 

En prenant c = 0,2367, ^ = 0*89, on a 
et la formule (3) donne 

(8) 2 = 43,iQiog ';£-'•. 

Telle est la relation qui doit exister entre la surface de 
chauffe, le poids des gaz de la combustion débités par se- 
conde, les températures initiale et finale de ces gaz et celle 
de la vapeur. 

Si l'on se donne le poids P de vapeur que l'on doit produire 
par seconde, nous aurons, en appelant la température de 
l'eau d'alimentation, 

formule dont on déduira la valeur de Q, que l'on reportera 
ensuite dans la formule (3) pour trouver l'étendue de la sur- 
face de chauffe. 
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34. Relation entre la surface de la grille et la surface de 
chauffe. — Soient 

Q le poids de vapeur à la température t que Ton doit produire 
par heure; 

S la surface de chauffe; 

S' la surface de la grille; 

q le poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de 
surface de chauffe; 

q' le poids de combustible brûlé par heure et par mètre carré 
de surface de grille; 

w le poids de vapeur produit par i kilogramme de combus- 
tible. 

Nous aurons évidemment 

de sorte que, étant donnés Q, g, q , w, on déduira, de cette re- 
lation, les valeurs de S et S'. 

Supposons maintenant que, S étant donné, on veuille calcu- 
ler S'; nous aurons 

S'=:S-2- 

Si le combustible est de la houille ordinaire. 

Les limites de q seront 20 aS 

» ^Q iv w 5 8 

» de 7' » 100 120 

de sorte que les limites de S' seront 

S ^ S 
— et — r» 
ao 48 

La première de ces limites s'appliquera notamment aux chau- 
dières à bouilleurs et la seconde aux chaudières tubulaires. 

35. Mouvement de la vapeur dans un tuyau dont V enve- 
loppe est perméable à la chaleur, — Il arrive souvent que, par 
suite d'exigences particulières, on soit obligé de placer une 
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machine et sa chaudière à une certaine distance Tune de 
l'autre. D'autre part, dans les usines métallurgiques où Ton 
utilise les flammes perdues pour produire la vaporisation, 
chaque générateur envoie sa vapeur, par un conduit spécial, 
dans un tuyau collecteur qui la distribue ensuite aux di- 
verses machines de Tusine. 

Pour réduire autant que possible les déperditions de cha- 
leur, on entoure ces tuyaux de matières peu perméables à la 
chaleur, telles que du feutre, des cordes de paille recouvertes 
d'un enduit argileux, etc.; mais, malgré ces précautions, lors- 
que la longueur de la conduite totale dépasse une certaine 
limite, la vapeur arrivée à son extrémité se trouve condensée 
dans une proportion appréciable. Il y a donc lieu d'étudier le 
mouvement de la vapeur dans un tuyau, d'une section uni- 
forme, perméable à la chaleur, placé dans un milieu plus froid 
que cette vapeur, et de déterminer le poids de l'eau de con- 
densation à l'extrémité du tuyau. 

Soient 

V la vitesse, p la pression, p le poids spécifique, / la tempé- 
rature de la tranche infiniment mince de vapeur humide 
correspondant à la portion s de l'axe du tuyau mesurée à 
partir d'une origine déterminée; 

yj la proportion de vapeur saturée que renferme celte tranche; 

T la température ambiante censée constante ; 

R le rayon intérieur du tuyau. 

Nous désignerons par l'indice zéro les quantités qui se rap- 
portent à l'origine de l'arc s. 

ds 
Dans le temps :^ que mettent les molécules de la tranche 

considérée, d'épaisseur dsy pour occuper une position infini- 
ment voisine, cette tranche perd, à travers la paroi du tuyau, 
la quantité de chaleur 

/x étant une constante qui a une signification analogue à celle 
du numéro précédent. 
La perte de chaleur éprouvée par cette tranche, rapportée à 
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Tunité de poids, a par suite pour valeur 



(«) 








î"- 


.fis 


en 


posant, 


pour 


abréger, 


1 




<^) 








A' = 


2fX 



Si, comme au n° 4, Q désigne la quantité tolafe de chaleur 
rapportée à Tunité de poids de la tranche considérée, on a 

En se reportant aux n°* 4 et 5, il est facile de voir que l'é- 
quation du mouvement du fluide s'obtiendra en supprimant 
l'indice i dans Téquation (lo) du second de ces numéros, puis 
en y remplaçant V' par V^ — V^, enfin en introduisant dans 
son second membre l'expression (c). 

On trouve ainsi 






igX 



Si l'on intègre l'équation (36) du n° 29 de la IIP Partie 
(p. 366), et que l'on remplace ensuite le premier membre 
par la valeur (c), on obtient la relation suivante : 

Nous supposerons connue la production de la chaudière en 
vapeur ou le poids de vapeur q débité par seconde, ce qui 
donne, en négligeant le volume occupé par l'eau, 

(3) 7rR=*XP = ^. 

Les équations (i) et (2) différentiées, jointes à Féquation 
(3), permettront d'exprimer les inconnues V,/?, t en fonction 
de s; mais cette détermination présente des difficultés de 
calcul qu'il paraît impossible de surmonter. On en sera donc 
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réduit, dans chaque cas particulier, à calculer de proche en 
proche les valeurs de ces inconnues pour des accroissements 
successifs suffisamment petits de Tare s mesuré à partir de la 
chaudière où V est nul et où t et vj sont connus. 

36. alimentation des chaudières. — On alimente en eau les 
chaudières au moyen de pompes, sur lesquelles nous n'avons 
plus à revenir, ou de Tinjecieur automoteur de M. Giffard, 
dont nous allons nous occuper. 

37. Injecteur automoteur. — Cet appareil se compose 
[fig. 93) d'un premier ajutage conique ou tuyère, terminant 
un tuyau qui amène de la vapeur de la chaudière, placé dans 
l'intérieur d'un autre ajutage conique [lance),\^Q même dia- 
mètre que le précédent; l'intervalle compris entre les deux 
ajutages est mis en communication, au moyen d'un tube qui 
se recourbe verticalement, avec une bâche d'eau placée en 
contre-bas. 

En regard de la lance, à quelques millimètres de distance 
et dans le même axe, est disposé un troisième orifice conique 
[récepteur) évasé à son extrémité, se prolongeant par un tuyau 
jusqu'à la partie inférieure du générateur. La lance et le récep- 
teur sont invariablement liés l'un à l'autre; mais, au moyen 
d'une vis, on peut faire varier la position de la tuyère ou la 
section de l'intervalle qu'elle détermine avec la lance. 

Une tige, terminée en pointe, appelée la tige de mise en 
train, se trouve dans l'axe de la tuyère; au moyen d'une vis, 
on peut la déplacer dans l'un et l'autre sens, de manière à 
réduire ou à porter à son maximum le débouché de la lance. 

Le tuyau qui raccorde le récepteur à la chaudière renferme 
une soupape, dite de refoulement, qui se ferme sous l'action de 
la pression de la vapeur quand l'injecteur cesse de fonctionner. 

Pour mettre en train l'appareil, on réduit à peu de chose la 
section de la tuyère, on donne la vapeur, l'aspiration de l'eau 
se produit dans la bâche, un jet globulaire est lancé dans le 
récepteur et, pendant cette période très-courte, on éloigne la 
tige de l'orifice de la lance de manière à la démasquer complè- 
tement. Le débit de l'eau est réglé par la position relative de 
la tuyère et de la lance. 
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Dans les injecteurs des locomolives de la Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Marseille, la tuyère est immobile, 
et c'est le système de la lance et du récepteur [Jig. 94) qui 




peut subir un déplacement. L'appareil est gradué de manière 
à débiter, dans chaque unité de temps, un volume déterminé 
d'eau. 

Le jeu de l'injecteur est d'autant plus stable que la pression 
dans la chaudière est plus élevée et que la température de 
l'eau d'alimentation est plus basse; la hauteur maximum à 
laquelle peut avoir lieu l'aspiration est en raison de cette sta- 
bilité. Son fonciionnemeni est très-irrégulier quand la pres- 
sion diffère peu d'une atmosphère ou, quelle que soit la 
pression, quand la température de l'eau d'alimentation atteint 
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60 degrés; la moindre cause détermine la suspension de l'as- 
piration et il faut avoir recours à une nouvelle mise entrain. 

Le jet lancé par Tinjecteur, après la condensation de la va- 
peur, n'est pas, à proprement parler, de l'eau ; il présente une 
structure globuliforme particulière, et son poids spécifique 
est nécessairement inférieur à celui de l'eau. On s'assure de 
sa texture globuliforme, déjà accusée par sa couleur d'un 
blanc mat, au moyen d'un écran placé perpendiculairement à 
son axe ; on observe alors que le fluide, au lieu de se mou- 
voir par filets, comme cela a lieu pour l'eau, se projette dans 
tous les sens en gouttelettes sphéroYdales dont l'éclat particu- 
lier, dans certaines conditions de lumière, prouve qu'elles 
sont animées de mouvements de rotation autour de leurs 
centres de gravité. 

A la sortie de l'orifice, la gerbe paraît plutôt dilatée que con- 
tractée, surtout lorsque le poids relatif de l'eau aspirée est 
considérable. 

La texture spongieuse de la gerbe explique la forte propor- 
tion d'air qu'elle entraîne; dans quelques expériences, sur un 
injecleur correspondant à une machine de quatre chevaux, 
nous avons trouvé, en collaboration avec M. Minary, que, par 
kilogramme d'eau débitée, celte proportion était à peu près 
égale à i litre sous la pression atmosphérique, l'air étant sa- 
turé de vapeur à la température de l'eau de condensation. 

La constitution globuliforme de la gerbe est due à ce que 
les deux ajutages sont assez rapprochés l'un de l'autre pour 
que la naissance de la lance se trouve comprise dans la zone 
des tourbillonnements provenant de la collision de la vapeur 
et de l'eau et de la condensation de la vapeur. On s'en assure 
en faisant arriver un jet de vapeur, s'écoulant par un ajutage 
conique, au fond d'un entonnoir de verre de même conicité 
et que Ton maintient constamment plein d'eau. 

La différence entre la force vive acquise par la gerbe et 
celle qui lui serait strictement nécessaire pour produire le re- 
foulement, croît rapidement avec la pression dans le généra- 
teur. 

Ainsi, si celte pression est de i j atmosphère, la tempéra- 
ture de l'eau d'alimentation étant de i5 à 20 degrés, la gerbe 

12. 
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ne possède, à peu de chose près, que la force vive nécessaire 
pour produire le reroulement ; mais, à 5 atmosphères, la gerbe 
peut pénétrer dans une capacité où la pression peut être portée 
à •} atmosphères. 

On voit ainsi pourquoi le jeu des injecteurs est peu stable 
pour les Taiblcs pressions, et pourquoi il est Irès-suble, mal- 
gré les trépidations, dans les locomotives où la pression peut 
atteindre 8 atmosphères, 

L'eau pénètre dans l'espace compris entre les deux aju- 
tages, par l'intervalle annulaire qu'ils déterminent, et tourbil- 
lonne avec la vapeur qu'elle condense ; cet intervalle joue le 
rôle d'un ajutage au débouché duquel le liquide doit se con- 
tracter. Mais la contraction doit être détruite sur la paroi de 
la lance qui constitue une fausse paroi , de sorte que le coef- 
ficient de contraction ne doit pas différer beaucoup de l'unité ; 
et, en effei, la discussion de nos expériences, exécutées en 
commun avec M. Minary ('), nous a conduit à admettre 0,97 
pour la valeur de ce coefficient. 

Soient [Jig. g5} 

Fig. 95. 




»6' l'orifice de la tuyère ; 

Il la surface de cet orifice, qui est la même que celle de la 
lance ; 
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ab, a'b' les droites qui représenlenl le débouché de l'eau, le- 
quel forme une surface conique perpendiculaire à la surface 
interne de la lance; 

p^y to la pression et la température dans la chaudière; 

Yio la proportion d'eau entraînée par la vapeur en sortant du 
générateur ; 

Pi, ti la pression atmosphérique et la température correspon- 
dante d'ébullition de Teau; 

p la pression dans la chambre de condensation déterminée par 
les sections «6, a' 6' et la lance; 

V la vitesse du jet de vapeur; 

To, r, les chaleurs de vaporisation de Teau; 

Po, pi les poids spécifiques des vapeurs saturées aux tempéra* 
tures ^0 et ^, ; 

c la chaleur spécifique de Teau à la température t; 

A l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Le rapport ~ — - étant toujours très-petit, on peul, sans 

Po 

erreur appréciable, supposer que la vitesse V a la même valeur 
que si la vapeur s'échappait dans l'atmosphère. 
Nous avons ainsi (5) 

Yii étant donné par la formule 89 du n® 29 de la IIP Partie. 
Le poids q de vapeur débité par seconde (5) a pour valeur 

(2) '7 = pwVp,, 

en posant pour abréger 



(3) f^ = -r ^- -.i/'igx( f'cdt-^r.n.-r^nX 

Soient maintenant 

V la vitesse de l'eau à son arrivée dans la chambre de conden- 
sation; 

w' la section de son débouché ; 

V = 0,97 le coefficient de contraction au delà de ce débouché; 
n le poids spécifique de l'eau. 
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On a 

^ ' 1g II 

Si X représente le poids d'eau aspiré par kilogramme de va- 
peur, il vient 

(5) w'V'nv = ^wpVp,, 

et l'équation (4) peut se mettre sous la forme 

^^ ^ ig w'^ iF v^ ~ ""TT" • 

Appelons W la vitesse du jet et appliquons, comme on le 
fait en Hydraulique, le principe de la projection des quan- 
tités au fluide compris entre la section /g* du jet, la sur- 
face abb'a' et la partie inférieure de la surface interne de la 
lance; nous trouvons, en considérant comme étant égal à 
l'unité le cosinus de la demi-ouverture du cône 

(6) 7 ^W-|V-^V' = «{;.-;.,) 
ou, en vertu de l'équation (4') et de la formule (5), 

^" ^ ' \ w' n vy 2 w^ II v^ p,Vp, 

Le débit de la gerbe peut être représenté par 



«'X"» 



X étant le produit de son poids spécifique par un coefficient 
de dépense, de contraction ou de dilatation; de sorte que 
l'on a 

(8) Wx=FVp,(i-f-^). 

Si x était connu, les équations (4), (7), (8) suffiraient pour 
déterminer les inconnues /?, ^, W; mais Texpérience seule 
peut faire connaître de quelle manière % varie avec les divers 
éléments dont il dépend. M. Giffard estime, toutefois, que x 
est environ les ^h ^ mm ^^ poids spécifique de l'eau ; mais 
nous avons tout lieu de croire que x varie entre des limites 
plus étendues. 
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Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer que Ton 
peut, en général, sans commellre une grande erreur, négliger 
dans réqualion (6) les termes en p — pi et V, qui sont relati- 
vement petits; alors on a 

(6') W=-^ 

et 

(8') X = PP.(i + ^r, 

formule qui permettrait de trouver la loi suivant laquelle va- 
rie x,au moyen d'un certain nombre d'expériences qui feraient 
connaître les valeurs de x correspondant à des valeurs données 

de po9 — 7 et de la température 6 de Teau d'alimentation. 

Proposons-nous maintenant de déterminer la relation qui 
existe entre x et la température de la gerbe. 

La chaleur interne totale de la vapeur au delà de la tuyère 
est, en ayant égard à la formule (i), 



(a) i- h / ' cdt-h(r^^^f^)7i^= j "* cdt -^ r^yî^ — -r 

La chaleur interne de Teau, dont la vitesse est négligeable, 
a pour valeur 

(b) X \ cdt. 

Pendant le mélange, il se produit un travail dû à la conden- 
sation de la vapeur et dont l'équivalent calorifique est 

A p, 

La somme des expressions («), (6), [c] est la chaleur totale 
du mélange; mais cette chaleur a aussi pour expression 



(i + ^)j[ 



T , I W^ 

Cdt-h-r ) 

A 2g 



z étant la température du jet globulaire; on déduit de là la 
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relation 



(9) / "^ cdt — x j 

c/r JO 



I w= 



cdt -H r«>3„ — T — = o. 



' '' A ^1^ 



On peut encore simplifier celle formule en négligeant le 

I W» 

terme v^ — » qui est relativement peiii, ei en supposant c= i, 

et Ton a ainsi 

(.0) x = v!^z:l). 

mais T ne peut pas aiteindre ^, limite pour laquelle la gerbe 
se vaporiserait, et Ton voit ainsi que, si Ton fait croître h 
partir d'une certaine valeur, il arrivera un certain moment où 
X sera infini el l'appareil cessera alors de fonctionner. 

38. Du récepteur. — Supposons que le récepteur soit placé 
verticalement, qu'il ait la forme légèrement conique qui lui 
est propre, que son ouverture, munie extérieurement d'une 
embouchure évasée, ait au plus le diamètre de la lance, enfin 
qu'il communique par un tuyau avec la partie inférieure d'une 
capacité, qui peut êlre autre que la chaudière, contenant de 
l'eau dont la pression soit maintenue à la pression p' et qui 
débite à mesure, par un moyen quelconque, l'eau qu'elle re- 
çoit de l'injecteur. Nous ferons abstraction de la soupape de 
refoulement, dont nous n'avons pas à nous occuper. 

Pour p'=zp^, le récepteur n'aura aucune influence sur la 
gerbe, qui conservera sa forme géométrique sur une certaine 
longueur au delà de laquelle elle s'épanouira en une masse 
de globules distincts. Si Ton fait croître /?', la gerbe, éprouvant 
une résistance plus considérable dans son mouvement, tendra 
h se dilater en perdant de sa vitesse longitudinale. Pour une 
valeur de/?' suffisamment grande, il se produira un remous 
dû à la collision de la gerbe avec la masse d'eau qu'elle renou- 
velle sans cesse. Le niveau de ce remous ira en s'élevant, à 
mesure que /?' augmentera, et, lorsqu'il aura atteint l'embou- 
chure, l'introduction sera sur le point de ne plus pouvoir se 
faire. 

Admettons que la section du tuyau d'arrivée de l'eau dans 
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la capacité soit assez grande pour que l'on puisse négliger la 
vitesse correspondante. 
Soient 

d le poids spécifique de la gerbe ; 

n celui de l'eau ; 

U la vitesse de la première tranche liquide au delà du remous. 

On a, en faisant abstraction des effets de la pesanteur, ce qui 

est permis, 

W p p' (W-U)= 



Ig tr 11 'ig 



d'où 



c„w[,-v^,-!îi|;i)_. 

La seconde racine de Téquation précédente est inadmissible, 
car la formation du remous suppose W>> U. 
Pour que la vitesse U soit réelle, il faut que 



et, pour que U soit positif, il faut que 

„., ^-ûx,. 

Nous admettrons que les conditions (i i) et [i^i] sont remplies. 
Soit s le rapport de la section correspondant à la vitesse U 
à celle w de la gerbe; on a 

Un;? = Wc», 
d'où 

{i3) s = 



Si 5>i, l'appareil fonctionnera en donnant à Touverture 
du récepteur la section w ; le remous aura lieu dans Tintérieur 
du tube divergent. 

Mais, si 5<; I, il faudra, pour que l'introduction soit pos- 
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sîble, que Touverture du récepteur soit inférieure à celle 
du jet. 

Ces conséquences sont conformes à l'observation ; car il ar- 
rive que, en faisant subir une réduction de pression dans la 
chaudière, on ne peut plus faire fonctionner Tinjecteur qu'en 
reniplaçant le récepteur par un autre d'un plus petit diamètre. 

Limite de la hauteur d'aspiration, — Comme la pression 
dans la chambre de condensation doit être positive, la limite 
supérieure de h s'obtiendra en supposant p = o dans la for- 
mule (4'). 

39. Du rendement de Vinjecteur. — Supposons que l'on 
ait déterminé expérimentalement le poids x d'eau entraînée 
et la température t' du jet à son entrée dans la chaudière. 

La demi-force vive x — restituera à la chaudière la quan- 

tité de chaleur qui a été employée à la produire; de sorte que, 
en prenant égale à l'unité la chaleur spécifique de l'eau, et 
calculant la température z du jet entre la lance et le récepteur, 
au moyen de l'équation (lo) on a 

pour la quantité de chaleur perdue correspondant à une dé- 
pense de I kilogramme de vapeur. Or le travail réellement ef- 

fectué est (/?o — /?i ) jj 5 on a donc, pour le rendement de l'ap- 
pareil. 



{i4) p = 



A(l-HJ7)n(T — t') 



Sans les pertes de chaleur dues au rayonnement', on devrait 
avoir /A = 1, ce qui n'a pas lieu. 

Dans le cas de po = io333 x5, = i3% M. Giffard, dans une 
de ses expériences, a trouvéjr'^^ 4^% x ==i5; la formule (10) 
donne z = 53% et, en prenant A = 424» ^^ trouve 

P = 0,88. 

On voit ainsi que le rendement de Tinjecteur est bien su- 
périeur à celui des pompes qu'il a pour objet de remplacer. 
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§ IV. — De l'explosion des générateurs et des appareils 
de sàreté. 

40. De l'explosion des générateurs et appareils de sûreté. 
— Causes d'explosion; dispositions propres à les prévenir. — 
La cause d'explosion que l'on a le plus à redouter est celle 
qui est due à un abaissement, trop considérable dans le ni- 
veau de l'eau, suivi d'une alimentation, parce que l'incurie et 
l'imprudence de tout chauffeur peuvent la provoquer. Les pai^ 
ties des parois comprises dans les carneaus et qui ne sont 
plus en contact avec l'eau arrivent à la température rouge. 
En élevant le niveau, par l'alimenlalion, l'eau passe à l'état 
sphéroldal, ne mouille la paroi que lorsqu'elle est suffisam- 
ment refroidie, se volatilise alors, d'une manière presque in- 
stantanée, en développant une pression énorme qui produit 
la rupture, et les fragments du générateur sont souvent pro- 
jetés à de grandes distances. 

En vue de prévenir celte cause d'explosion, les règlements 
administratifs prescrivent les dispositions suivantes. 



T 



Une ligne apparente, tracée sur le parement du massif, in- 
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dique le niveau normal de Teau, qui doit se trouver à o"™, lo au 
moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux. Le 
générateur doit être muni de deux appareils indicateurs du ni- 
veau; Tun [fig. 96) est un tube en verre maintenu dans deux 
montures en cuivre formant tuyaux; ces montures, munies 
de robinets, sont fixées à, la chaudière, Tune au-dessous et 
l'autre au-dessus du niveau normal. Si le tube vient à s'en- 
crasser, par suile de dépôts calcaires, on ferme le robinet in- 
férieur, on ouvre un troisième robinet adapté à une tubulure 
{vaée à la monture inférieure, et située dans le prolongement 
du tuyau ; il se produit un écoulement de vapeur qui, en quel- 
ques instants, produit le nettoyage. 

Le second appareil peut être également un tube, ou deux 
ou trois robinets de jauge fixés à la chaudière et que Ton peut 
ouvrir à volonté pour vérifier le niveau, le robinet inférieur 
étant au niveau normal; ou enfin un flotteur dont la meilleure 
disposition est la suivante [fig* 97) : 



riîï. 97- 




0= 



s — ^ 



T 



A est une lentille ou une sphère creuse en tôle ou en 
cuivre qui flotte sur Teau; AB sa tige qui s'articule en B 
à une manivelle BC placée dans une boîte adaptée au som- 
met de la chaudière avec laquelle elle communique. L'arbre C, 
qui sort par un stuffing-box de la boîte, est i\xé à un le- 
vier à l'extrémité duquel est accrochée une tringle formant 
çontre-poids et descendant devant le massif de manière à in- 
diquer constamment au chauffeur, par sa position, le niveau 
de l'eau. 

Le sifflet d'alarme [fig. 98), dont toute chaudière doit être 
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munie, est formé d'une cloche à bords amincis, contre la- 
quelle vient frapper la vapeur s'échappant par une soupape 




qu'ouvre la lige d'un IloUeur lorsque le niveau descend au- 
dessous du niveau normal; il en résulte le bruit aigu, que 
tout le monde connaît, et qui attire l'aitenlion du chauffeur. 

Le flotteur magnétique [fig. 99) permet en même temps 
d'indiquer constamment le niveau de l'eau et de faire fonc- 
tionner le sifflet d'alarme; la tige du flotteur fait monter ou 
descendre un index magnétique dans une rainure pratiquée 
dans une échelle adaptée à l'enveloppe de cette lige. 

Il est rare maintenant qu'il y ait des explosions pur suite du 
calage des soupapes de sûreté (dont nous parlerons ci-après} 
par les chaulleurs, qui s'exposeraient ainsi à obtenir une pres- 
sion inconnue capable de produire la rupture. 

Il en est de même des explosions dues à la mauvaise qua- 
lité du mêlai. 

Toute tôle cassante doit être rejetée ; car, lors du clouage, on 
est exposé à désagréger la matière, entre les rivets, ou à dé- 
passer la limite de l'élasticité. L'épreuve par la pompe de près- 
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sion ne suffit pas pour faire ressortir cette défectuosité, et ce 
n'est qu'à la longue que la séparation de la matière a lieu. 

Fig. 99- 




41. Soupapes de sûreté. — Les deux soupapes de sûreté, exi- 
gées par les règlements administratifs, se placent l'une à Tavanl, 
l'autre à l'arrière de la cliaudière, ou l'une à côté de l'autre 
sur un même siège; elles ont pour objet de permettre l'éva- 
cuation de la vapeur dans l'atmosphère, lorsque, par une cir- 
constance quelconque, la production de vapeur devient supé- 
rieure à la consommation; elles permettent ainsi de ne pas 
dépasser la pression maximum que la chaudière doit suppor- 
ter et qui est indiquée en kilogrammes, par centimètre carré, 
sur un timbre apparent fixé à la pièce. 

Une soupape [fig. ion) est formée d'une partie prismatique 
dont la section droite présente la forme d'une croix grecque et 
est surmontée d'un chapeau; le tout est en bronze et coulé 
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d'une seule pièce. Elle se place à l'extrémUé supérieure d'un 
tuyau vertical, partant de la chaudière, dont la section est la 




même, et dans laquelle la partie prismatique s'engage à froue- 
mentdoux; le chapeau repose, par une zone annulaire très- 
étroite, sur un siège de même largeur que termine le tuyau. 
Par un rodage, renouvelé de temps en temps, on obtient que 
les deux zones annulaires coïncident très-exactement. 

Un levier, dont l'extrémité est terminée en équerre pour 
recevoir l'anneau d'un eonire-poids, s'appuie, entre cette extré- 
mité et son axe fixe, sur une pointe centrale engagée dans le 
chapeau de la soupape, pour que celte soupape s'adapte sur 
son siège quand la pression est au plus égale à celle qui est 
indiquée par le chiffre du timbre. 

Dans les locomotives, le contre-poids, qui serait inappli- 
cable à cause des trépidations, est remplacé par un ressort à 
boudin [fig- loi}, renfermé dans un cylindre, attaché par son 
extrémité inférieure au fond de ce cylindre qui lui-même est 
fixé à la chaudière. L'extrémité supérieure du ressort est at- 
tachée à une tige taraudée traversant un œil qui termine le 
levier de la soupape et est arrêtée par un écrou. En manœu- 
vrant récrou, on tend ou l'on détend le ressort et l'on peut ainsi 
régler l'effort qui doit être exercé sur le levier. Le ressort peut 
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être attaché au cylindre par sa partie supérieure et se relier à 
la lige par son extrémité inférieure; il agit alors par com- 




pression. La tige poiie un index, qui glisse dans une rainure 
pratiquée dans le cylindre à la surface duquel est tracée l'é- 
chelle des pressions. Cette disposition, qui a reçu le nom de 
balance, présente l'inconvénient d'augmenter les charges des 
soupapes à mesure qu'elles s'ouvrent pour donner issue à la 
vapeur. On y remédie, dans certaines limites, en donnant 
une longueur convenable aux balances. 

Quelquefois la soupape est pressée surson siège par une se rie 
de doubles lames de ressorts {fig. 102) ; les extrémités de ces 
couples sont guidées; les couples extrêmes s'appuient res- 
pectivement contre une traverse supérieure et la soupape; 
deux couples consécutifs intermédiaires se touchent par les 
convexités des lames correspondantes. 
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Dans ce qui suit nous ne considérons que le cas d'un con- 
Ire-poids. 

Fie- .oa. 




Supposons que la soupape, sous l'action de la pression de 
la vapeur p, soit soulevée de la hauteur h au-dessus de son 

siège. 
Soient 

/ le poids de la soupape, augmenté de l'elfort qu'elle reçoit 
du levier; 

n le poids spécifique de la vapeur, saturée sous la pression p 
à la température l; 

/). la pression atmosphérique; 

s la surface de chautfe ; 

q le poids de vapeur qu'elle produit par mètre carré et par se- 
conde; 

<T la portion du périmètre du siège par où s'échappe la va- 
peur; 

A la section du tube qui supporte la soupape; 

Q le poids de vapeur débité en une seconde par la soupape. 
On peut, sans grande erreur, supposer que le débit Q est le 

même que s'il avait lieu par un orillce en mince paroi dont la 

section serait ah; et l'on a, en se reportant au n° 301 de la 

deuxième Partie, aux notations près, 



(') 



Q^-iA 



/ 



SU'-lO^ 



ili. / — -^^ --^ 

Y i,i851og^+o,45^ 
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La vitesse dans Tinlérieur du tuyau est 

Q 



(7.) \= 



An 



Le théorème des quantités de mouvement et des impul- 
sions des forces donne, en projection sur Taxe du tuyau, pour 
la pression totale exercée par la vapeur sur la soupape, 

et, comme elle fait équilibre à la pression atmosphérique et à 
la force %, on a la relation 

(3) P-Pa^^,- 



A knig 

' Pour que la soupape soit seulement sur le point de s'ouvrir 
lorsque la pression atteint son maximum po indiqué par le 
timbre, il faut que Ton ait 

d'où 

Q" 

Lorsque Ton aura Q=z -l, les soupapes de sûreté débiteront 

toute la vapeur que peut produire la chaudière; mais la pres- 
sion 

sera inférieure à la pression maximum; la formule (i) fera 
connaître la hauteur h. 
Il résulte de ce qui précède que plus le rapport 

(Sïil^} ou à très-peu près (^i)' ^^^ 

sera petit, plus les écarts de pression seront faibles; de sorte 
qu'on peut le considérer comme mesurant le degré de sensi- 
bilité de chaque soupape. Supposons que l'on se donne la va- 
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leur e de ce rapport, el soîl D le diamètre de la section A; 
nous aurons, pour déterminer ce diamètre, la relation 



(4) --^ / ^''' 






Désignons par /lo la pression p^ estimée en atmosphères et 
portons pour plus de sécurité q à son maximum, soit 



7 36 ou* 



En assimilant la vapeur saturée à un gaz, ce qui nous donnera 

une approximation suffisante dans la question actuelle, nous 

aurons 

1,3 X 0.^11 p^ 



' 14- a/. 



Si Ton exprime D en centimètres, la formule (4) donne 



^'"""JksJ-r- 



Or V' » -r- a/o varie peu entre les limites ordinaires de /«= 120** 
et /p — 200". En prenant cette dernière valeur pour obtenir une 
valeur plus forte que faible du diamètre, on trouve 

(5) D-o,oi3y/^^ v/^". 

D'après l'ordonnance de i843, le diamètre D devait être 
calculé au moyen de la formule empirique 



(6) D = i&,6 4/ ^—Y-\ 

^ ^ ' Y /?, - 0,412' 

si Ton prend simplement 

la comparaison de cette valeur avec la formule (5) donne à 

très-peu près 

s = 0,006. 

42. Des manomètres. — Réglementairement, chaque chau- 
dière doit être munie d'un manomètre, pour indiquer la pres- 
sion de la vapeur et pour qu'on ne soit pas exposé à dépasser 

i3. 
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la limite maximum qui lui est assignée. On n'emploie guère 
aciuellement que les manomètres mélalliques; mais, avant de 
nous en occuper, nous dirons quelques mots des appareils qui 
les ont précédés. 
Le manomètre à air libre {Jig. 102 et io3) se compose d'un 

FI(j. 101. Fig. ro3. 




tube en verre vertical, ouvert aux deux bouts, plongeant par 
sa partie inférieure dans une cuvette de mercure. Une monture 
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métallique enveloppe la cuvette, est munie d'une douille que 
traverse le lube et auquel elle est reliée par un enduit de cire 
3 cacheter posé à chaud ; un tube fait communiquer la chau- 
dière avec la cuvette, et la pression, en s' exerçant sur le ni- 
veau du mercure, se traduit par une élévation de ce liquide. 
L'échelle du manomètre est tracée sur la planchette à la- 
quelle le tube est fixé ; les numéros i, 3, 3,. . . de l'échelle 
correspondent ainsi au niveau naturel du mercure dans la cu- 
velle, à o'",76 au-dessus de ce niveau, à 2X0,56 Toute- 
fois, lorsqu'il s'agit de hautes pressions, comme leurs indica- 
tions ne pourraient pas être bien appréciées par le chauffeur, 
l'échelle est disposée autrement; sur le mercure, dans le 
tube, flotte un cylindre en fer fixé à l'extrémité d'un fil passant 
sur une poulie et terminé d'autre part par un index Torniani 
contre-poids. Le flotteur, en se déplaçant, entraîne dans son 




mouvement l'index, qui parcourt une échelle faisant connaître 
la pression. Le manomètre à air libre présente les inconvé- 
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nients suivants, qui en ont fait rejeter l'emploi dans la pra- 
tique; il exige en hauteur un emplacement considérable; 
le tube est exposé à se briser sous Taction d'un choc ou de la 
gelée, si Ton ne prend pas certaines précautions. 

A la vérité, on a fait disparaître ces inconvénients ou du 
moins en grande partie, au moyen de la disposition suivante, 
qui n'a cependant pas été longtemps acceptée [Jig. io4). La 
chaudière communique avec la première branche verticale 
d'une série de tubes en U renfermant partiellement du mer- 
cure, et dont la dernière branche, qui est ascendante, est en 
verre. Lorsque la pression dans la chaudière est la même que 
l'air extérieur, les niveaux du mercure sont les mêmes dans 
les deux branches de chacun des U; mais, si elle devient su- 
périeure, il se produira des dénivellations, et, en l'estimant 
en hauteur de mercure, il est facile de reconnaître qu'elle 
est égale à 0,76, augmenté de la somme des dénivellations. 
Cet appareil ne peut guère être gradué qu'au moyen d'une 
presse hydraulique, en se servant d'un manomètre à air libre 
pour indiquer les pressions. 

Le manomètre à air comprimé [Jig. io5) ne diffère du ma- 
nomètre à air libre décrit en premier lieu qu'en ce que son 
tube est beaucoup plus court et qu'il est fermé à sa partie su- 
périeure. Supposons que le tube soit parfaitement bien cali- 
bré, et soient H sa hauteur, h la hauteur à laquelle s'élève le 
mercure sous la pression /?, dans la chaudière, estimée en 
colonne de mercure. En supposant que Tair comprimé ait 

XT 

repris la température ambiante, sa pression sera 0,76 X t\ — t' 

d'après la loi de Mariotte; mais elle sera inférieure de h à la 
pression dans la chaudière; il vient donc 

p = 0,76 X jj--y^ -f- h 

ou, en atmosphères, 

H h 



H — h 0,76 

L'une ou l'autre de ces formules ne peut être employée, 
pour la graduation, sans lui faire subir une correction, 
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en raison des inégalités de calibre que présentent tous les 
tubes, qu'il faudrait préalablement relier à leurs positions 



par une formule d'Interpolation, après avoir fait circuler plu- 
sieurs fois une bulle de mercure dans le tube ; mais il est beau- 
coup plus simple, comme précédemment, de faire usage de la 
presse hj'draulique. 

Les manomètres métalliques forment deux catégories. Dans 
la première, le manomètre est formé de deux disques très- 
minces, ondulés circulairement, rendus solidaires sur leur 
pourtour et dont les centres sont reliés intérieuremenl entre 
eux par un ressort à boudin ou par un ressort à lames. La 
chambre qu'ils déterminent est mise en communication avec 
la chaudière. La pression de la vapeur arme le ressort et fait 
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gonfler chacun des disques, d'aulanl plus que cette pression 
est plus forte. Un mécanisme, qu'il est facile de concevoir, 
transmet le déplacement du sommet du disque antérieur à 
une aiguille qui se meut sur un cadran que l'on gradue au 
moyen de la presse hydraulique. 

Dans la seconde catégorie, dont le type est le manomèlre 
Bourdon [Jig. 106), la partie essentielle du manomètre est un 

Flg. 106. 




tube courbe fermé à une extrémité et mis en communication, 
par l'autre extrémité, avec le générateur. A mesure que ta pres- 
sion augmente, le tube se gonfle, tend par suite à se redres- 
ser, d'où un déplacement de son extrémité libre qui déter- 
mine celui d'une aiguille placée sur un cadran. , 

43. Théorie du manomètre métallique tabulaire de Boui'~ 
don. — Le tube métallique est engendré par un profil limité 
par deux courbes parallèles, ayant deux axes de symétrie, qui 
se meut de telle manière que son plan reste constamment 
normal à une directrice plane que son centre est assujetti à 
parcourir, et que son petit axe soit compris dans le plan de 
celte directrice. L'extrémité du tube par où arrive la vapeur 
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est invariablement maintenue dans un encastrement. L'autre 
extrémité, qui est libre, est fermée par une face plane nor- 
male à la directrice et dont le centre se trouve en relation 
avec une aiguille par une bielle. 

Il est indispensable, dès à présent, de bien préciser les 
conditions dans lesquelles nous devons poser le problème. 
En premier lieu, on peut concevoir que, pour fixer invaria- 
blement la direction du premier élément de la directrice, on 
puisse employer un système tel qu'il n'ait pas d'influence 
sensible sur les dilatations longitudinales et transversales 
du tube. D'autre part, la directrice affecte généralement la 
forme d'un arc de cercle ou d'une hélice d'un faible pas, ce 
dernier cas rentrant dans le précédent, en considérant le tube, 
s'il y a lieu, comme formé de plus d'une circonférence. Le 
problème ainsi simplifié présente encore de grandes difficul- 
tés lorsqu'on veut faire entrer en ligne de compte le mode de 
liaison du tube avec la face plane qui le termine et qui doit 
avoir une certaine influence sur ses dilatations, ou du moins 
dans une zone adjacente plus ou moins étendue; mais, comme 
nous voulons surtout faire ressortir l'influence de l'action de 
la vapeur sur la courbure du tube, nous ferons abstraction 
des composâmes élastiques estimées dans le plan de la face 
ci-dessus et développées dans la zone annulaire suivant la- 
quelle elle est reliée au tube. 

Ces hypothèses admises, rien ne s'oppose à ce que l'on con- 
sidère les composantes élastiques comme identiques pour 
deux éléments plans situés de la même manière par rapport 
à la directrice, ce qui conduit notamment à supposer nulles 
les composantes de glissement dans chaque élément d'une 
section normale. 

Cela posé, soient (^g*. 107) 

w la section intérieure du tube ; 

e son épaisseur; 

% le périmètre de la courbe moyenne de la section ou équi- 

distante des courbes qui limitent le profil ; 
p la pression effective ou la différence entre la pression dans 

le tube et la pression extérieure : en raison de la petitesse 
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de e, on peut, sans erreur sensible, supposer que la pression 
extérieure est nulle, et que la pression intérieure, égaleà/', 
est uniforniémenl répartie sur la surface moyenne ou équi- 
dislante des surfaces intérieure el extérieure du lube ; 

3 la longueur, à l'état naturel, d'un arc de la directrice, me- 
suré à partir de l'encastrement; 

j[i -HÔ,) ce que devient cet arc sous la pression p; 

£ le coelticicnt d'élasticité de la matière. 

Fij. 107. 




Considérons la section normale à la directrice correspondant 
à l'extrémité de l'arc s. La résultante des pressions élémen- 
taires sur toute la portion du tube comprise entre son extré- 
mité libre et la section ci-dessus est normale à celte section, 
passe par son centre de gravité et est égale au produit de son 
aire par ;),,0n a ainsi 



(') 



Eexl^P". 



Choisissons maintenant pour origine des coordonnées le 
centre 0' de la section, pour partie positive de l'axe des x 
le prolongement, au delà du centre de courbure, de la nor- 
male à la directrice, et appelons j, l'arc correspondant à s, dé- 
crit par un point de l'aire génératrice, situé à la distance x 
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de 0'/. Le rayon de courbure de la directrice étant désigné 
par r, on a 

et après le déplacement, en accentuant les lettres, 



mais on a 



d,s\ = ( I -^ -jj ds'\ 
fis' = [i -ho^)ds= — i ) 



par suite 



a: 

I H 

r 



.r' X jc' 



ds\ — ds^ r' r r\ 

—zrr- = z-^ -as' 



ds, X 



' I -+- - 1 -i-- 

/• r 



On peut négliger, dans le premier terme de cette expression, 



le carré de -> fraction qui généralement ne dépasse pas yy, et 

dans le second » qui est de Tordre de i, ; de sorte qu'il 

r r 

vient 

ds\ — ds^ 
ds. 



'iS-'M'-f)-'- 



* Si nous posons x' = x[i ■+- ô,), f^ =^ r[i + ôr), nous aurons, en 
négligeant les produits deux à deux des termes affectés de la 
caractéristique ô, 



[4^. = f„._,,,(,_î)^,,. 



D*après ce que nous avons vu, la force élastique, relative à 
un élément quelconque d'une section, se réduit à la compo- 
sante normale à cette section, et, en désignant par Na sa valeur 
rapportée à l'unité de surface, on a, en ayant égard à la for- 
mule (i), 
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Soient 

A', A" les sommels de la courbe moyenne respeciivemeni si- 
tués sur les parties positive et négative de Taxe des x; 

B' et B" ceux qui se trouvent sur les parties positive et néga- 
tive de Taxe desj^; 

2 A, 2Blesaxes A'A', B'B"; 

(7 la longueur de Tare de la courbe moyenne de la seciion, 
mesuré à partir de A' et se terminant à un point quel- 
conque M'. 

L'épaisseur e étant très-faible, on peut supposer, sans grande 
erreur, que Sg a la même valeur pour tous les points d'une 
même normale, égale, par conséquent, à celle qui correspond 
à la courbe moyenne. 

La somme des moments par rapport à 0'j des forces élas- 
tiques développées dans une section normale étant nulle, 
comme celle qui est relative à la pression, on a, en remar- 
quant que Ton peut prendre eda pour représenter un élément 
de la section, 

X 



s 



'^^xedd = o 



En raison de la symétrie, le terme en jr* du premier terme de 
cette équation est nul, et, en appelant I le moment d'inertie 
de la courbe moyenne de la section par rapport à 0'j, la même 
équation prend la forme 

(3) u^=.jj^^(^,-^y^,i^. 

Soient maintenant 

p le rayon de courbe, au point M', de la courbe moyenne avant 

la déformation ; 
6 Tangle que forme sa direction avec 0'A': 

rf(7'=:rf(7.(i -f-ô^), p'=:p(n-ôp), 6' =z Q -i- AQ ce quc de- 
viennent da, p, 9 après la déformation. 
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On a 

djc . d.r' . ^, dr ^ dr' 

d^ = -''''^^ d^ = -''''^^ 5? = ^^^^' 5Ï^=^««^' 

ou, en négligeant les termes du second ordre affectés des ca- 
ractéristiques è et A^ 

djc' . d.v -, dr' ., dy ^ 

-7-7 = — sinô' 4- -7- (^0-, -- = COS0' -h "T- §(T, 
dx d(j dn dd 





rf9' dD I I 



1 


(4) 






et 







d'où 



sinQ' — sinô = cosô . AO; 



dx ^ d{x'~.v) 

_- (Jor = COS0 . AO 

dd d(T 



et enfin 

/ r \ dxB^ dx ^ ^ ,^ 

(5) — r-^ = —-^«7 — COS9.A0. 

Les formules (4) et (5) permettront ainsi d'exprimer ô, et 
A0 en fonctions de à„ et ôp. 
Soient maintenant 

(0, 0') le centre de la directrice ; 

(A, A') l'extrémité extérieure du petit axe de la courbe 
moyenne de la section; 

(M', M) (M", M) deux points de celte ligne symétrique par 
rapport à (OA, O'A'); 

OM, une section normale à la directrice infiniment voisine de 
OA' et faisant avec cette dernière l'angle rfcp. 

Nô, Té, Soles composantes élastiques par unité de surface dé- 
veloppées dans les sections projetées verticalement suivant 
M'C, M"C', et limitées par les plans OM, OMi; la première 
de ces composantes est normale aux mêmes faces, la se- 
conde est dirigée vers le point C, et la troisième est per- 
pendiculaire au plan vertical de projection. 

D'après ce que nous avons vu plus haut, Na a la même va- 
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leur pour deux éléments correspondants des deux faces OH, 
OM,. 

En exprimant que la somme des projections, sur une per- 
pendiculaire à OAy des forces que sollicite le volume (H'M"^, 
MMi) est nulle, on trouve 

S^= G. 

Concevons maintenant dans le volume précédent un élé- 
ment déterminé par la face a! d^ correspondant au point M% 
normale au plan vertical OM, et par une face semblable aa^ 
infiniment voisine de la précédente, et soit F le centre de 
courbure en M' de la courbe moyenne; on a 

P 

La face a' a', et son opposée aa^ sont respectivement sollici- 
tées par les forces normales —^a^da, N«erf(7. Les compo- 
santes normales aux faces projetées en a'a\ , aai sont 

— N^e ( r -h JT ) r/«p , N^e ( r H- X ) rfcp H ''^ ~ rhd^, 

et les composantes tangentielles correspondantes 

Enfin la pression/? donne la composante p{r-h x)d(^d(7, que 
Ton peut considérer comme dirigée suivant M'P'. 

En exprimant que les sommes des projections des forces 
qui sollicitent l'élément de volume, sur P'a', et la normale à la 
face a' a\ sont nulles, on trouve, après avoir supprimé le fac- 
teur commun dadc^, 

dT.(r-\-.r) ._ p. , K(r-i-J7) 

aa " e^ ' p 

i _ o, 

a<T p 

mais on a Ni = Eô^, et ces équations deviennent par suite, en 
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ayant égard à la valeur (2) de Na, 

Les momenis des couples élastiques développés dans les 
faces a' a',, aa^ ayant respectivement pour valeurs 

11 ^ ' ^ 11 \S p cl(s J 

il vient, en prenant les momenis de Taxe projeté en M', 
ou 

(8 ) If! ^ (^ ^_ ^) !? 4- T, (r -+- x) = o. 

Nous avons ainsi les cinq équations différentielles du premier 
ordre (4), (5), (6), (7), (8) entre les inconnues 5r, A9, 8„, 
dp, Tô, en y considérant 5r comme une constante. Les cinq 
constantes introduites par l'intégration, en admettant qu'elle 
puisse se faire, se détermineront par les conditions A0 1= o, 
Tô = o pour = 0, = TT, et, vu la forme de l'équation (5), 
par cette autre condition que ô, reste fini pour a: == o. La for- 
mule (3) permettra ensuite de déterminer ôr. 
Si l'on met chacune des inconnues 5,, A0, à^, 5p, T* sous la 

forme u ^ et que l'on pose 

(9) s^ = ^£> 

k étant une constante, les équations (2), (3) et (8) devien- 
dront indépendantes de —-> de sorte qu'il en sera de même 

de k. 
On voit ainsi que l'accroissement relatif du rayon r varie 
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proportionnellement à la pression effective et en raison in- 
verse de répaisseur du tube. 

Dans les manomètres-étalons, le tube est très-aplati dans le 
sens de A' A", et le rapport du petit axe du profil à r n'atteint 
pas 7^. Si donc, comme approximation, on néglige devant 

Tunité - et — > qui est aussi une petite fraction, les équations 

établies plus haut, que nous désignerons par les mêmes 
chiffres, mais affectés d'un accent, deviendront 



(3') H,- r x'^^dn, 

t/o 

(5') '"< = 'ê».-c»«.«, 



da (h 



(6') 



(7') 



dfs 


' 
t 


_ P 

- — ) 
e 




dfj 


3 


= o, 




Kp= d 


■ -* -h 


T,~ 


o 



(8') 

et Ton voit ainsi que tous les éléments de la question sont 
indépendants de r. 

Pour nous faire une idée de la sensibilité du manomètre, 
assimilons son profil à un rectangle, dont le petit et le long 
côté auraient respectivement pour longueurs 2a et 26. 

Pour chacun des petits côtés , on a j == 6, = 90", p =2 00 , 
d(7^= — dx. Les équations (5') et (7') sont vérifiées par 
ôx = const., ce qui nous suffit. Désignant par fx cette con- 
stante, la partie de Tintégrale de l'équation (3') relative aux 
deux petits côtés aura pour valeur 



J/^ — a 
a 



Pour le long côté extérieur, on a :c = a, o- = j, 6 = 0, p =: x ; 
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d'où 

(4') ^ = -'-^ 

(5") ^ = -A9, 



(6^) 






(7") ^^ = const. 

Des équations (6'^) et (8'') on lire, en se rappelant que l'on a 
Ta — G, A0 = G pour y = o, 

T =£y 



" - Èj (f t - '^^) 



C étant une constante arbitraire. 

Mais on peut considérer sans grande erreur le mode d'agen- 
cement de deux côtés consécutifs comme réalisant un encas- 
trement; de sorte que Ton a A0 = o pour j = 6, par suite 

et l'équation (5'') donne enfin, en désignant par C une autre 
constante arbitraire, 



•* Ee^a\i J • 

et, comme on doit avoir ô, = fjt pour j = 6, il vient 

Si nous considérons le long côté intérieur, la valeur de 5, 

s'obtiendra en changeant dans la précédente a en — a. Pour 

une même ordonnée, la somme de ces deux dilatations étant 

égale à 2/:ji, la portion de Tintégrale de la formule (3') donnée 
IV. i4 
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par les deux longs côtés est 



Il vient donc 



.= 4,«'(.-.i) 



11 nous reste maintenant à calculer /x. Supposons à cet effet 
que M' et M" viennent respectivement en B' et B''; r étant 
censé très-grand par rapport à a, on peut considérer les plans 
OM, OMi comme étant parallèles. Les actions élastiques nor- 
males en B et B' ayant pour valeur Er^rfcp/x, on a, en expri- 
mant que leur résultante est égale à celle des pressions élé- 
mentaires, 

d'où 

_pb 



D'ailleurs 


on a 


^ Ee 


par suite 

(9) 




. '^p b 



Ainsi la longueur des petits côtés n'a aucune influence sur la 
variation Sr; par suite, la stabilité de l'instrument sera d'au- 
tant plus grande que le grand axe du profil sera lui-même 
plus grand. 

Cherchons maintenant à tenir compte de l'influence de la 
température sur le jeu du manomètre. Les surfaces intérieure 
et extérieure du tube se trouvant respectivement aux tempé- 
ratures / et ta de l'eau de la chaudière et de l'air ambiant, sa 

t -h fa 

température moyenne est - "; mais l'influence de la dila- 
tation sur l'instrument est due seulement à l'excès 

que nous désignerons par t. En appelant a le coefficient de 
dilatation du métal qui constitue le tube, m ei n deux coeffi- 
cients censés connus dépendant des éléments dont nous nous 
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sommes occupé plus haut, nous pourrons poser 

^^ = mp -+■ ar, §^=z: np -i- ar. 

Soient l el^la longueur et l'angle au centre du tube à Tétat 
naturel, c'est-à-dire à la température t et sous une pression 
effective nulle; l'angle 4* pourra êtresupérieuràsTrsila courbe 
directrice du tube affecte la forme d'une hélice d'un faible pas; 
à^ la réduction relative que subit ^ lorsque la chaudière est 
mise en pression; nous aurons 






d'où, en négligeant le carré des termes affectés de la caracté- 
ristique d, 

(10) ^.-^.-<î.. 

Soient [fig. io8) 

Fig. io8. 




G le centre de l'arc de cercle directeur à l'état naturel ; 

B l'extrémité de cet arc ; 

A sa naissance ; 

C, B' les positions que prennent les points G et B sous l'ac- 
tion de la pression p. 
Joignons BB' et abaissons les perpendiculaires BF et GG sur 

C'B'; nous avons 

CC' = r^„ r(i -h ^\) = aW ^ G'G -H GF -H FB' = rd^cos^ 4- r h- FB', 

i4. 
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d'où 



puis 
d'où 






FB = CG — CB cos GCB = rS^sin-Jf - r^^^; 

sin.i}' — -^ K^ 

tangBB'C = ^-^S 

2Sin'- 

2 



BB' = r 4/4 sin*i (î; -h ($, sin-]; - -^^^^y. 

Si l'on néglige l'influence de la température, l'angle BB'C, 
comme le rapport -4 9 est indépendant de la pression; le lieu 

Or 

géométrique des points B' est sensiblement une droite pour 
rétendue considérée. Pour plus de simplicité, plaçons-nous 
dans cette hypothèse. 

Dans les manomètres-étalons, Taxe de l'aiguille se trouve 
en un point I de CA très-voisin de A; une manivelle ID' vient 
s'articuler en une bielle D'B'. Si B' se déplace, le centre in- 
stantané de rotation de la bielle se trouve à l'intersection K de 
la direction de ID' et de la perpendiculaire élevée en B' à BB', 
et uneconstruction graphique permet de déterminer le dépla- 
cement de l'aiguille; mais nous laisserons là ces détails, qui 
nous ont déjà conduit plus loin que nous ne le désirerions. 

44. Des épreuves des chaudières. — Pour s'assurer de la 
bonne construction et de la qualité des matériaux employés, 
on fait subir une épreuve préalable aux chaudières en les sou- 
mettant à une pression supérieure au maximum qu'elles doi- 
vent supporter, maximum dont le chiffre est indiqué sur une 
rondelle en cuivre fixée, sur une partie apparente du géné- 
rateur, par trois clous à tête noyée qui reçoivent l'empreinte 
d'un poinçon administratif. 

D'après le décret du 5i5 janvier i865, la pression d'épreuve 
intérieure est le double de la pression eff'ective, qui est la dif- 
férence entre la pression maximum qui doit être autorisée et 
la pression atmosphérique, lorsque le maximum est coiiipris 
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entre y et 6 kilogrammes par centimètre carré de surface. Si la 
pression effective est inférieure à -j kilogramme ou supérieure 
à 6 kilogrammes, la charge d'épreuve est de y kilogramme ou 
de 6 kilogrammes. Quant aux motifs qui ont amené ces deux 
restrictions, on serait très-embarrassé de les donner. 

Le numéro du timbre indique le chiffre de la pression inté- 
rieure exprimée en kilogrammes par centimètre carré. Autre- 
fois (ordonnance du 12 mai i843) ce chiffre exprimait le 
nombre d'atmosphères. Cette innovation n'est pas heureuse ; le 
praticien apprécie mieux la pression exprimée en atmosphères 
que son expression en kilogrammes par centimètre carré. 

L'épreuve se fait en refoulant par une pompe de l'eau dans 
la chaudière et est terminée quand la pression d'épreuve est 
atteinte; cette pression est indiquée soit par un manomètre, 
soit par une soupape chargée en conséquence. 

L'épreuve est très-utile pour faire apparaître les imperfec- 
tions dans l'assemblage des feuilles de tôle, que l'on rectifie par 
un mattage, et pour donner aux parties adjacentes au clouage 
leur forme définitive. 

On comprend pourquoi, au point de vue de la sécurité, on 
prend un liquide incompressible pour obtenir la pression 
d'épreuve; la moindre fissure fait immédiatement tomber la 
pression, et, en cas de rupture, on n'a pas à redouter les effets 
de détente ou de production de vapeur qui se produiraient si 
l'on employait un gaz ou si l'on vaporisait un liquide. 

45. Catégories des chaudières, — Il est évident que les con- 
séquences d'une explosion doivent être d'autant plus graves, 
toutes choses égales d'ailleurs, que le volume de la chaudière 
et la pression intérieure sont plas considérables. Aussi a-t-on 
cru devoir classer les générateurs en trois catégories, soumises 
chacune à des règles spéciales en vue de limiter les désastres 
qui peuvent entraîner une explosion. 

Soient V le volume d'une chaudière estimé en mètres cubes; 
n le numéro du timbre exprimé en kilogrammes. 

D'après le décret du 26 janvier i865, les chaudières de la 
première catégorie sont définies par la condition 

V(/î-f.i)> i5; 
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elles doivent être placées en dehors de toute maison d'habi- 
tation et de tout atelier surmonté d'étages, et à un minimum 
de distance de 3 mètres des maisons d'habitation. Si cette dis- 
tance est comprise entre 3 et lo mètres, le prolongement de 
Taxe de la chaudière ne doit pas rencontrer la maison ou ne 
peut rencontrer un mur de la maison que sous un angle infé- 
rieur à i5 degrés. Lorsque les conditions précédentes ne sont 
pas remplies, on est tenu d'établir un mur de défense d'un 
mètre d'épaisseur au moins, distant de o™,3o du fourneau et 
du mur de la maison voisine. La hauteur de ce mur sera de 
1 mètre au-dessus du fourneau, lorsque la distance sera com- 
prise entre o"',3o et 3 mètres, et en proportion sans pouvoir 
excéder i mètres, si la dislance est supérieure à 3 mètres. 
Les limites 3 mètres et lo mètres sont réduites de moitié 
lorsque la partie supérieure de la chaudière est à i mètre 
en contre-bas du sol du côté de la maison voisine. 
Une chaudière appartient à la seconde catégorie lorsque 

Elle peut être placée dans un atelier, pourvu qu'il ne fasse 
pas partie d'une maison habitée par le manufacturier, sa fa- 
mille et ses employés. Le fourneau doit être situé à une dis- 
tance minimum de i mètre des maisons des tiers. 
Lorsque 

V(/2-Hl)<5, 

la chaudière est de la troisième catégorie et n'est assujettie 
qu'à la condition que son fourneau soit distant de o™,5o au 
moins des maisons des tiers. 

Les fourneaux des chaudières de la deuxième et de la troi- 
sième catégorie doivent être respectivement séparés des mai- 
sons d'habitation appartenant à des tiers par des intervalles 
de i mètre et o"*,5o. 

La classification ci-dessus est-elle logique? Non. En effet, 
une chaudière en fonction n'est qu'un réservoir de chaleur, 
chaleur qui peut se transformer plus ou moins rapidement en 
travail ou en force vive. Le danger que la chaudière présente 
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doit donc être en raison de ce travail, qui n'est pas représenté 
parV(7H- i); cette expression n'est en effet que proportion- 
nelle au travail que développerait la vapeur à la pression n + i, 
agissant sur un piston qui engendrerait le volume V. 
Soient 

U le volume occupé par Teau ; 
W=:'V — U le volume occupé par la vapeur; 
t la température dans la chaudière ; 

Pt le poids spécifique de la vapeur saturée à celte tempéra- 
ture; 
c la chaleur spécifique de l'eau à /**. 

La quantité de chaleur renfermée dans la chaudière est 

U/iooo''« -+- Wp, (606,5 H- o,3o50. 

En raison de la pression atmosphérique, si /=^ioo°, la 
chaudière ne présentera pas de danger; de sorte que la quan- 
tité de chaleur disponible pour produire des dégâts ne peut 
être que 

ioooU(^ — 100°) -hW6o6,5(p, — p,„J -\- Wo,3o5(p,/ — loopj^J. 

Si l'on se borne au terme principal de cette. expression, de- 
vant lequel les autres sont très-petits, elle se réduit à 

U(/ — 100**) 1000, 
et l'on obtiendra le travail correspondant exprimé en chevaux 
en la multipliant par -—^ 5 ce qui donne 

567°U(T- 100). 

Quoique, en général, il n'y ait qu'une faible partie de ce 
travail employé à détruire, la catégorie d'une chaudière doit 
être logiquement définie par la valeur numérique de U (/ — 100), 
ou tout simplement par V (/ — 100), en négligeant W devant 
V. Nous proposerions en conséquence la classification sui- 
vante : 

r* catégorie V(T--ioo) ^65o; 

2" catégorie V(T — 100))^ >; 

° ' 110 \ 

3* catégorie V(T — 100) < 110, 
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Les machines locomobiles ne peuvent fonctionner qu'a 
5 mètres des maisons d'habitation. 

Les locomotives doivent être munies d'un permis de circu 
lation délivré par les préfets des départements. 



% \. — De la résistance des chaudières. 

46. Résistance d'un cylindre creux soumis à des pressions 
uniformes extérieure et intérieure. — Soient 

D le rayon moyen de l'enveloppe cylindrique; 

e son épaisseur ; 

P, P' les pressions intérieure et extérieure, rapportées à l'unité 

de surface, auxquelles elles sont soumises. 

1° Tendance à la rupture suivant un parallèle, lorsque le 
cylindre est fermé aux deux bouts. — Concevons une section 
perpendiculaire à l'axe de la pièce et soit Fl'eifort maximum 
que l'on veut faire supporter par unité de surface à cette sec- 
tion; la résistance totale longitudinale sera 



r j Hd -t- cY - (D - ^)0 = r7rD( 



et doit être égale à la résultante de pressions exercées sur 
l'axe des deux fonds de la capacité, ce qui donne, en suppo- 
sant que P> P', pour fixer les idées, 

T'nDe = P ^ (D - ^)^ - F' 7 (D -t- ^)' 
4 4 



r^ 



ou 

^T'e = (P - F') D - 'ie{? h- F') 4- (F - F') g , 

formule d'où l'on déduira e, et qui pourra s'appliquer à 
tous les cas, notamment au calcul des épaisseurs des âmes des 
armes à feu. 
Mais, dans les applications aux générateurs à vapeur, les 

e PdtP' 

rapports jt? — =^7— sont toujours assez petits pour que l'on 

puisse les négliger devant l'unité; de sorte qu'il suffit de 
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s*en tenir à la formule approximative 

iT'e= (P- F)D, 

d'où 

(P- P')n 



(I) 



4r 



Si la pression exlérieure était supérieure à la pression inté- 
rieure, il suffirait évidemment d'intervertir P et F, et de sup- 
poser que F est relatif à la compression de la matière, au lieu 
de l'être à la traction. 

2® Tendance à la rupture suivant un plan méridien, dans 
V hypothèse où le cylindre est très-long par rapport à son dia- 
mètre. — - Supposons que la capacité soit suffisamment longue 
pour que l'on puisse considérer comme négligeable l'influence, 
sur sa déformation, des conditions relatives à ses extrémités, 
soit des fonds qui la terminent s'il s'agit d'une chaudière ou 
d'un bouilleur, soit du mode d'assujettissement des tubes dans 
les fonds du foyer et de la boîte à fumée dans le cas d'une 
chaudière tubulaire. 

Appelons F la tension maximum élastique que doit déve- 
lopper la matière dans une section méridienne. Si cette ma- 
tière a été laminée ou étirée, la limite supérieure de F sera 
supérieure ou inférieure à celle de F, selon que le laminage 
sera parallèle ou perpendiculaire aux génératrices du cylindre. 

Comme toutes les molécules de l'enveloppe situées primi- 
tivement dans un même plan méridien restent dans ce plan 
lors de la mise en pression, il ne se produit dans la pièce au- 
cun effet de flexion, et, comme elle reste cylindrique, il n'y a 
pas de glissement dans les sections méridiennes et parallèles. 

Soit N l'intensité des résultantes élastiques normales dans 
les sections faites, par un plan méridien, dans l'épaisseur d'un 
tronçon de la capacité limité par deux parallèles distants l'un 
de l'autre de i mètre. 

On a, en supposant P > P' , 

2N = P(D-e)-P'(DH-^). 
Comme il faut que N soit au plus égal à Fe, on pourra 
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prendre 

(P-P^)D 

ou tout simplement 

.. (P-P')D 

P -h P' 

attendu que — ^— est toujours une petite fraction. 

Dans le cas où l'on aurait F < P', on intervertirait Tordre 
de P et P' dans celte formule, et T serait alors relatif à la rup- 
ture par écrasement au lieu de Têtre à l'extension. 

Quelles que soient les circonstances qui se présentent, le 
maximum 2T est toujours bien inférieur à celui ^T' ; de sorte 
que, pour avoir toute la sécurité voulue, l'épaisseur e devra 
être calculée au moyen de la formule (2). 

On fait encore usage de celle même formule dans les appli- 
cations, lors même que la longueur de la pièce n'est pas très- 
grande par rapport a son diamètre; l'expérience a démontré, 
en effet, qu'elle donnait encore, dans ce cas, des résultats sa- 
tisfaisants. Nous verrons plus loin comment on peut traiter 
complètement la question, en faisant entrer en ligne de 
compte les efforts de glissement développés dans chaque 
section méridienne, eflorls qui croissent à mesure que l'on 
s'éloigne du milieu de cette section où ils sont nuls. 

Supposons qu'il s'agisse d'un tube de chaudière tubulaire, 
et soit n le nombre d'atmosphères représentant la pression 
extérieure; on devra, dans la formule 

(P- P'jO 
supposer 

P' ■-: 10333./;, P=: io333, 
d'où 

,_. io333 , D 

(3) c'-=—^[n-i)-' 

Cette dernière formule s'appliquera encore au cas des tubes à 
circulation d'eau de la chaudière de M. Guillemin, dont nous 
nous occuperons plus lard, en supposant que F se rapporte à 
la traction et non à la compression. 
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Pour les tubes en fer, on pourra prendre, pour avoir une 

grande sécurilé, 

r = lo** X 3, 

d'où, en estimant e en millimètres et D en mètres, 

e= i,8(/î — i)D. 

Pour les tubes en laiton, nous prendrons 

r = 10^ X 2, 
d'où 

e = 2,6 (n — i)D. 

47. Épaisseur que doit avoir un corps cylindrique ou un 
bouilleur, en ayant égard à la clouure. — Soient d la distance 
des axes de deux rivets consécutifs; A le diamètre des rivets. 

En mettant la chaudière en pression, il tend à se former un 
vide entre la tête intérieure des rivets et la tôle, qui n'exerce 
en définitive des pressions que sur la tête extérieure ; on peut, 
sans erreur sensible, considérer ces pressions comme étant 
uniformément réparties sur la circonférence de la tête exté- 
rieure. 

Considérons comme isolé le tronçon déterminé par les sec- 
tions de la chaudière passant par les axes de deux rivets con- 
sécutifs. 

e 
En négligeant ^x devant l'unité, on reconnaît, en raisonnant 

comme plus haut, que la résultante des pressions intérieure 
et extérieure, sur une section méridienne du tronçon, suffi- 
samment éloignée de la ligne de rivets, est 

io333(/î — \] ~d. 

Cette force, en raison du vide dont nous avons parlé plus 
haut, fait équilibre à la résultante élastique re(rf — A), déve- 
loppée dans la section méridienne du tronçon passant par les 
axes des rivets et qui, toutes choses égales d'ailleurs, fatigue 
plus que toutes les autres sections méridiennes. Il faut donc 
que l'on ait 

r<?(r/- A) = io333(/2 — i)5r/, 
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d'où 

,,x io333 , , D 

(4) ' = -,-r- (« - ') — ^ 

Pour obtenir une sécurité convenable, il faut attribuer au 

A 
rapport ^ sa valeur maximum 7, ce qui donne 

/c\ io333, ... 

48. Chaudières en tôle de fer. — En faisant seulement 
travailler la maiière à raison de 3 kilogrammes par milli- 
mètre carré pour avoir une grande sécurité, nous poserons 
r=io«x6; et, en évaluant e en millimètres et forçant le 
chiffre des dixièmes, on trouve 

(6) e = i,8(/î — i)D. 

D'après l'ordonnance du 22 mai i843, abrogée par le décret 
du 25 janvier i865, on devait employer la formule 

(6') e=- i,8(/2-i)D4-3, 

qui ne diffère de la précédente que par l'introduction de la con- 
stante 3 ('). Cette constante a été introduite en vue de l'usure, 
et de reculer l'époque d'une réparation importante, en prévi- 
sion des fuites qui corrodent rapidement la tôle; mais on a re- 
connu parexpérience qu'il n'y avait pas lieu d'en tenircomple. 

49. Chaudières en tôle d'acier. — L'idée de substituer la 
tôle d'acier à celle de fer, dans la construction des chaudières, 
est récente, et la pratique n'a pas encore dit son dernier mot 
sur cette innovation, qui a principalement reçu son applica- 
tion dans les locomotives. 

La résistance à la rupture de l'acier, de qualité convenable, 
est, il est vrai, supérieure au double de celle des fers puddiés, 
les seuls qui, à notre avis, pour des motifs qui ne doivent pas 
trouver place ici, sont les seuls que l'on doive employer. 



(*) D'après la même ordonnance, l'épaisseur de la tôle ne devrait pas dépas- 
ser i5 millimètres, mesure très-sage, attendu qu'au delà d'une certaine épais- 
seur il arrive généralement que la soudure des éléments du milieu laisse à 
désirer, ce qui rend la tôle défectueuse. 
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De sorte que, à la rigueur, la substitution de l'acier au fer 
pourrait conduire à une économie de 5o pour loo sur le 
poids; mais, comme la tôle d'acier coule au moins le double 
de la tôle de fer, on voit qu'il ne peut y avoir aucune diffé- 
rence sensible au point de vue de la dépense première. 

D'autre part, la différence de poids pour une machine fixe 
ne signifie rien; à plus forte raison pour les locomotives qui 
doivent avoir un poids déterminé; peu importe donc que, 
dans ce dernier cas, on reporte le poids sur la chaudière ou 
le châssis, etc. 

11 ne paraît pas d'ailleurs, jusqu'à ce jour, que l'on ait pu 
obtenir une grande régularité dans la quantité des tôles en 
acier (nécessairement puddlées); cette appréciation est con- 
forme aux dires de certains machinistes des compagnies de 
chemins de fer qui, en constatant certains accidents dont 
quelques-uns de leurs camarades ont été victimes, ont quali- 
fié d'explosibles les chaudières en tôles d'acier. 

Nous pensons, en conséquence, qu'il y a lieu d'en rester à 
l'ancien système en tôle de fer. 

50. Chaudières en cuwre rouge, — Ces chaudières sont 
maintenant très-rarement employées et encore ne le sont- 
elles que dans quelques petites industries spéciales, n'exi- 
geant que des régénérateurs de peu de volume. 

Ici on peut supposer Vz= ^.lo^, et l'on a, au lieu de la for- 
mule (6), 

(7) e = ifi[n-i), 

61. Cisaillement, — Le glissement de la tôle doit atteindre 
son maximum en ses points de contact avec les rivets sur la 
ligne de leurs axes. 

Considérons la portion d'une feuille de tôle limitée par son 
bord et par deux sections transversales de la chaudière tan- 
gentes à un rivet, à partir de leurs points de contact; dési- 
gnons par a la distance minimum du rivet au bord de la 
feuille, et estimons, comme on le fait d'habitude, à fl l'effort 
maximum que l'on doit faire supporter à la matière dans sa 
tendance au glissement. 



w-i£.--v 
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La résultante de la résistance au glissement dans les deux 
sections sera 



a X 



comme elle est égale à io333 (n — i) rf, il vient 



ire(- -i-o\= io333(/i~i)5r/ 



OU 

'-5 

Si Ton remplace le second membre de cette équation par l'é- 
paisseur € à laquelle il est au plus égal, on ne peut obtenir 
pour a qu'une valeur un peu forte» ce qui augmente la sécu- 
rité. On a ainsi 

5rf— 9A 



(8) 



a = 



8 



11 convient ici (12) d'estimer d à son maximum !i,5A, ce qui 
donne 

(9) ^''^'^T' SOita^:-; 

mais, comme on prend généralemeni a =^ A, on n'a pas à re- 
douter de rupture par cisaillement, ce qui d'ailleurs est con- 
forme aux faits observés. 

Nous n'avons pas à nous arrêter aux conditions de résistance 
relatives aux rivets des bords circulaires des viroles; car il 
est visible, d'après ce que nous avons vu plus haut, qu'elles 
conduiraient à une épaisseur inférieure à celle qui est donnée 
par la formule (4). 

52. Diamètre des rivets. — Lorsque la chaudière est mise 
en pression, les axes de deux trous correspondants se déplacent 
légèrement dans le plan transversal de la chaudière, et la 
queue des rivets ne s'appuie pour ainsi dire contre la tôle que 
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vers deux sommets opposés en diagonale A el A' [Jig. 109). 

Fig. 109. 




..''7 





Les tôles superposées sont sollicitées respectivement par 
deux forces de directions contraires, g, — 5, égales à 



io333 



D 



^ ' '2 



agissant suivant leurs milieux; en A, A', le rivet exerce sur 
les tôles deux efforts opposés Q, — Q, égaux entre eux, en 
raison de la symétrie. Les deux couples (Q, — Q), [q, — q) se 
font équilibre; mais, le premier ayant un bras de levier 
doublede celui du second, on a 

Q = ^= io333(w-i)Ç^ 

Soit F' l'effort maximum que Ton devrait faire subir, par ex- 
tension, à une pièce formée de la matière du rivet; pour nous 
trouver dans les mêmes conditions relativement au cisaille- 
ment, nous estimerons à jT^ Teffort tranchant maximum par 
unité de surface, et nous aurons 

^' . ^« io333 , ,_. - 

Tz-^r = —j-'{n-i)Dd 



OU 



4 



2 A _ io333(/f— 1) p ,£. 



r 

on pourra (48) remplacer le coefficient de ^, par l'épaisseur 
e, à laquelle il est au plus égal ; de sorte qu'il vient 



(10) 



^^ = eicl-^)l^E,.. 
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Pour ne pas s'exposer à obtenir pour A une valeur trop faible» 

il convient, dans cette formule, d'estimer le rapport -r-à son 
maximum 7.,5« ce qui donne 

(il) A=i,2.^p* 

Comme on prend toujours pour les rivets des fers d'une 
qualité supérieure à celle des tôles, ainsi qu'on Ta fait remar- 
quer plus haut, nous obtiendrons pour A une valeur plus 
forte que faible, en supposant T = F', d'où 

La formule 
(la) A = 1,3 .^ 

donnerait des résultats se rapprochant plus des chiffres admis 
en pratique pour les différentes épaisseurs de lôle de fer. 
Pour les chaudières en acier, F' est inférieur à F, et il sera 

r 3 

bon de supposer :^„ = -? d'où 

(i3) A=i,8^. 

53. Remarque relative aux chaudières sphériques, — On a 
employé autrefois des chaudières sphériques en tôle de fer et 
de cuivre, composées de tronçons de fuseaux rivés entre eux. 

Une sphère creuse, homogène, soumise à des pressions in- 
térieure et extérieure, ne pouvant se rompre que suivant un 
grand cercle, son épaisseur doit elfe calculée d'après la for- 
mule (i), qui donne un résultat peu différent de la moitié de 
celui qui résulte de rapplication de la formule (2). 

Il résulte de cette considération que l'excès de l'épaisseur 
sur la constance d'usure, si on l'admet, d'une chaudière sphé- 
rique, doit être moitié moindre que pour une chaudière cy- 
lindrique de même diamètre et soumise à la même pression 
intérieure. 

5i. Cuissards, — L'épaisseur des cuissards en lôle est celle 
d'un corps cylindrique de même diamètre, soumis à la même 
pression intérieure. 



DES CHAUDIÈRES À VAPEUR. 



2^5 



55. Equilibre d* élasticité d'une enveloppe très-mince limi- 
tée par deux surfaces de révolution équidistantes soumises 
chacune à une pression uniforme. — En raison de la petitesse 
supposée de Tépaisseur e^ de Tenveloppe, on peut admettre 
que l'enveloppe est soumise à l'action de la différence p des 
pressions extérieure et intérieure, uniformément répartie sur 
la surface moyenne ou équidistante des deux surfaces limites. 

Soient [fig, iio) 

Fig. iio. 



-< — * 




G A-fdA a" 



Oj l'axe de révolution, censé vertical pour fixer les idées; 

le sommet de la surface moyenne ; 

Oah ou Oa' h' deux sections méridiennes de cette surface fai- 
sant entre elles un angle infiniment petit dQ; 

Oaj3 le pian bissecteur de cet angle ; 

Ox la tangente en à la section qu'il détermine dans la sur- 
face moyenne ; 

X, y les coordonnées du point a de cette section à l'état na- 
turel ; 

X -+- dx, y -^dy celles du point (3 de la même courbe infini- 
ment voisin de a; 

a(3 = rf.S 

IV. !?> 
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9 Tangle alO formé par la normale en a avec Ox; 

p«, p les rayons de courbure en a avant et après la déformation 

due à la pression p; 
À, W les dilatations au même point a, suivant la méridienne et 

le parallèle; 
E le coefficient d'élasticité de la matière. 

Nous désignerons par la caractéristique i les déplacements 
résultant de l'action de la pression p sur Tenveloppe, et nous 
négligerons, comme on le fait d'habitude, les puissances, su- 
périeures à la première, des termes affectés de cette caracté- 
rislique. 

On a 

Deux molécules primitivement situées sur un même paral- 
lèle de la surface moyenne devant évidemment se trouver 
après la déformation sur un même parallèle, on a, pour la di- 
latation transversale, 

. , Sx dV X dSx âdx 
X dx dx dx 



D'autre pan 



S '^ 



'îaS f^r/.ç COScp Sdx . 

cosy 
d'où, en vertu de la relation (a), 

(■2) > = ----.-tang^à(}». 

Considérons maintenant l'élément de volume [aa' bb\ 
ql'ol"^'^") déterminé parles deux plans méridiens Oa6, Oa'b', 
et par les deux cônes de révolution autour de Ox, normaux à la 
surface moyenne en a et (3, d(^ étant l'angle compris sous a.' ce". 

Le glissement est nul dans les facettes ah, a'b' , puisque les 
parallèles restent des parallèles après la déformation. 

Le glissement dans la facette aba' b' est compris dans le plan 
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vertical Ox'a,, et donne lieu à une composante suivant la nor- 
male lor. 

Soient A, G les composantes élastiques par unité de sur- 
face, dues à l'action de la masse Oa'sc" sur la facette a'x", sui- 
vant la méridienne el la normale; elles seront considérées 
comme positives ou négatives selon que la direction de la 
première sera ou non comprise dans l'angle ç et que celle de 
la seconde ne rencontrera pas ou rencontrera Oy; B la com- 
posanie élastique, également rapportée à l'unité de surface, 
normale aux facettes fib, a' h', considérée comme positive ou 
négative, selon que sa direction traverse ou ne traverse pas 
l'angle dO. 

On a 

A = Ei, B = EV, 

Les tractions élémeniaires égales à heds, agissant sur les 
facettes ab, a'b' , doiment lieu à une résultante 

B(^„rfî'/9, 
dirigée suivant le rayon du parallèle, allant de a. vers l'axe, et 
dont la projection sur la méridienne est 
Be,ai'(/6coso = Be,rf:crfe. 
Les actions normales aux facettes a'a", |3'(3" 
ke^xd^, —Xe.xia — e^cBdkx 
donnent la composante 

- e.rfS dkx, 
suivant la méridienne. 
Enfin, suivant la même direction, la force de glissement 
-Ge„x<B-e,<Bc«ix 
dans la facette B'B"a pour composants 

On a donc pour l'équilibre 

— e^Mdkx -V- e^BiLcdB + Ge, ■+■ <rtrf<p = o, 
d'où 

tn~x ., G lif 
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Considérons maintenant la portion de Tenveioppe déterminée 
par le cône de révolution autour de Or> qui a pour généra- 
trice \oi! cl" , Chaque élément rfw du bord conique du segment 
étant sollicité par les forces — Grfo), — \é/&), toutes les forces 
semblables ont une résultante verticale 

— (Geoscp -f- A sin«p)27rar^j, 

qui doit être égale et opposée à celle/?7r^^ des pressions; on a 

donc 

— (G coscp -f- A sin<p)27rérgj: = i^px^ 

d*où 

(3) G ^ - EX tangy -f- ^'^ . 

^ ' °^ 2f^C0S(J> 

L'équation [b] devient, par suite, 

il est clair qu'il ne se produit pas de flexion dans les fa- 
cettes ab, a' b'. 

Le moment du couple résistant à la flexion, dans la facette 
cx'cc'\ est 

-{ ) jcdB, 

La face j3'(3" donne un moment égal au précédent changé de 
signe, augmenté de sa différentielle par rapport à 5, d'où le 
moment résultant 

(.) ^,u(L^L\.do. 

De toutes les forces qui sollicitent l'élément de volume con- 
sidéré, la composante de glissement, dans la facette (3' (3", donne 
seule un moment 

(c') Ge^xclBcls 

par rapport à l'axe projeté en a. 
Concevons maintenant que Ton divise l'enveloppe par des 
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surfaces équidislanles, infiniment voisines les unes des au- 
tres, et parallèles à ses surfaces limites, et considérons les 
portions de ces surfaces comprises dans l'élément de volume 
(aa'66',aa'[3(3'). 

En allant de Tinlérieur vers l'extérieur, ou de a"P" en a'|3', 
les pressions normales sur ces portions de surface vont en 
diminuant graduellement de ph zéro. Il doit résulter de là des 
inégalités dans les dilatations des couches déterminées par les 
surfaces dans le sens des parallèles, et qui donneront généra- 
lement lieu à deux couples identiques perpendiculaires aux 
plans 6, 6' et dont les axes seront les méridiennes moyennes 
des traces de la surface moyenne. Désignons par DïtCf^ds le 
moment de chacun des couples développés dans les facettes 
ab, a' b'. 

La théorie mathématique de l'élasticité pourrait seule faire 
connaître la loi de la variation de ^)ï^ avec x; mais, comme 
elle nfe peut être d'aucune utilité dans la question actuelle, 
nous sommes obligé d'avoir recours à d'autres considéra- 
tions. 

Il paraît assez logique de supposer que chacune des sur- 
faces tracées dans l'épaisseur de l'enveloppe est soumise à 
une pression normale uniforme, comme les deux extrêmes de 
ces surfaces qui limitent Tenveloppe, et alors tfVu devra être 
considéré comme une constante que les conditions relatives 
au mode de fixation des bords de la pièce permettront de dé- 
terminer. Chacun des couples îy^e^ds se décompose en deux 
autres, STtPorf^sin^jOlLeorf^coscp, dont les axes sont respecti- 
vement parallèle et perpendiculaire à 01. Pour les deux fa- 
cettes opposées, les couples ^H^eod^sincp se détruisent; les 
deux autres couples se réduisent au couple tfïLe^dQds cos(^y 
dont l'axe est parallèle à la droite projetée en a. 

Il nous reste donc à exprimer que la somme des deux ex- 
pressions [c] et (c*') et de SïLdOdscosc^ est nulle, ce qui 
donne 

(5) d,a:l- — ~] = — :^AGx — 3lLcoS9)ds, 

En y remplaçant par ~> G par sa valeur (3), cette équa- 

p po Po 
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lion, jointe aux formules (2) et (4), permettra de déterminer 
les inconnues du problème X, V, S<f. 

56. Cas d'un fond plat. — Soit x. le rayon du bord; on a 

I I d^r 

P X do D x^ 

Le terme -,-,— ^->- = -7: — de la formule (4), en raison 
iht^ dx 2L^oP 

de la grandeur du facteur p qui est en dénominateur, est né- 
gligeable; on a ainsi 



(»') 



(4') 





'dx ~^' 




G:. f' X^ 




dix 

'dx ~ ' 


/ d'y 
dx- 


12 / pX 


(ix 


Eei { ic. 



~-,r?-'-ï?:(ff;-*)- 

En ajoutant el retranchant l'une de Tautre les équations (2') 
et (4'), on trouve 



d ,. ,,, xdÇk — ).') 



d'où 



(6) X-4-V_-C, )i-V = -,, 

C el C étant deux constantes ; mais la seconde est nulle, puis- 
que A — }/ ne peul pas être infini pour a; =1 o ; d'où il suit que 
1 et 1' sont égaux et constants, du moins dans les limites de 
l'approximation que nous avons adoptée. 

Si le fond du cylindre est encastré sur son pourtour, X et V 
sont nuls. 

L'équation (5') donne successivement, en remarquant que 



DES CHAUDIÈRES A TAPEUR. 9^1 

~r~ ne peut pas être infini pour :r = o, et que, pour celle va- 
leur, ^el^- soni nuls, 



cly^ 
dx 



ÎS^ 



) 

-Ki(;ë.-*) 

6 j;' / px"^ -„ \ 

^---Ê7j(367.-^)' 
Dans le cas d'un encastrement on a 

dr 

d'où 



OR. 



i8<?., 











La courbure changera de signe ou le fond deviendra con- 

cave à partir de la circonférence de rayon •^- ^3 =:= 0,677 *'• ' 

Le maximum de la tension élastique développée corres- 
pond à a; := » , de sorte que le danger de rupture se trouve à 
rencaslrement, ce qui est conforme à l'expérience. Si Ton 
égale ce maximum à Teffort maximum F que Ton veut faire 
supporter à la matière, on trouve 



(7) 



^0 



= y/hÇ=v/^^'o, 



e, étant l'épaisseur que doil avoir une enveloppe cylindrique 
de rayon %. pour résister à la pression p dans les mêmes con- 
ditions que le fond plat. 

On voit ainsi que, même pour des diamètres très-ordinaires, 
on devrait donner aux fonds plats des chaudières cylindriques 
des épaisseurs trop considérables pour qu'on puisse les réa- 
liser. 

Si nous continuons à admettre que la résistance transver- 
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sale est les f de la résistance à l'allongement ou à la com- 
pression, il faut que le maximum de G qui correspond à 

X = 1, soit inférieur à fF ou que — < \T, ou, en remplaçant 

f, par sa valeur (7), 



soit 



p<i,7, 



condiiion qui sera toujours remplie dans la pratique; car, en 
supposani, parexemple, que roii veuille faire travaillercomme 
d'habitude le fer à 6 kilogrammes par millimètre carré, il suf- 
firait que Ton eût 

p < 10,2 X 10", 

soit 900 atmosphères environ. 

La flèche n'est autre ciïoseque la valeur de j correspondant 
à X = V, et a pour valeur 

I p v' 

57. Fonds sphériques, — Dans ce cas po est constant et l'on a 

^'=po^«n?> /= po(»-t^OSv), ds' = p^d(f, ---7 = 7-^^ 

d'où 

(2) ■ ^ — ACOS<v — sincpocp. 

{3") G=^fJ;^-Ex)tang?, 

^^ ' costpc/f ' VaEr, J ° ^' 

L'équation (5') est vérifiée par è(^=.o et — — EXr=o, 

2 €q 
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011/ = o, ce qui est précisément la solution qui correspond à 
réquilibre d'élasticité d'une enveloppe sphérique complète 
soumise à la pression intérieure p. 

Comme on ne peut tirer aucun autre parti de l'équation (5"), 
nous examinerons plus loin la question à un autre point de 
vue. 

58. Conditions de résistance d*une enveloppe cylindrique 
terminée par deux fonds identiques adaptés de la même ma- 
nière et soumise à une pression intérieure. — Soient [fig» m) 

R le rayon moyen du corps cylindrique: 

Cx la génératrice moyenne de l'une des sections faites avant 

la déformation par un pian passant par l'axe 00,; 
Ca la trace sur ce plan de l'équaleur, c'est-à-dire du parallèle 

du milieu de la pièce; 
a le centre de l'équaleur. 

Après la déformation, le lieu géométrique des lignes telles 
que QaX est une surface de révolution ayant pour axe OOi, 
dont le plan équalorial Ca est un plan de symétrie; le point C 
de Cx s'est éloigné du point a, mais la tangente en ce point 
de la génératrice déformée est normale à Oa, 

Cela posé, concevons que l'on transporte la section défor- 
mée parallèlement à Ca, de manière à ramener la position 
finale du point matériel C à coïncider avec sa position primi- 
tive. 

Soient alors Cm ce que devient la génératrice déformée; 
O'C, la position que prend l'axe 00,. 

Prenons le point C pour origine des coordonnées et Ca pour 
axe des y. 

Considérons un élément de volume déterminé par : i** deux 
plans méridiens Od'd', Od\d\y symétriques par rapport au 
plan jC^, dont la trace horizontale est représentée \idivOe" ee\ 
et faisant entre eux l'angle dQ\ 2" deux plans e^ t'\ e\e\ per- 
pendiculaires à Cj7 et distants de dx. 

Les circonférences des parallèles, après la déformation, res- 
tant normales aux plans méridiens, il n'y a pas de compo- 
santes de glissement dans les faces d'd'\ d\ d\. Le glissement 
dans la face t' t" étant nécessairement compris dans le plan 



234 SIXIÈME PARTIB. — CHAPITRE III. 

méridien, la composante de glissement correspondante est 
parallèle à C7. 
Soient maintenant, par unité de surface, 

G — (G + JG) les composantes de glissement parallèles à C^ 

dans les faces e^ e" y e\ e\ ; 
B la composante de dilatation normale à l'une ou l'autre des 

faces d'd'\d\(r,; 
p la pression intérieure exercée sur l'enveloppe. 

Fig. III. 



00' 



F-y 




Nous supposons que le rapport ^r de l'épaisseur e au rayon 
moyen esl assez petit pour que l'on puisse considérer la pièce 
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comme étanl uniquement sollicitée par la pression p agissant 
sur la surface cylindrique moyenne de Tenveloppe. 

En projetant sur Cj les forces qui sollicitent Télément de 
volume d'd"d\d\e'e"e\e\, on obtient 

d'où 

(I) B-.^f = ^. 

dx c 

La traction longitudinale T, exercée sur e' *:" et ë^t\ est la 
même que si le cylindre était indéfini, et a pour valeur 

(i') T ='^—I-^\}!.. 

Les moments des couples élastiques développés dans les 
sections d'd''^ d!^d\ sont 



^fXÊ^-g'^)»"'- 



Des forces qui sollicitent rélémenl, la composante G -i- dCi 
donne seule un moment du second ordre par rapport au mi- 
lieu e de e' e". En exprimant que la somme de ce moment 

Ge^d^dx 

et des deux précédents est nulle, on trouve 

Cette équation, différeniiée par rapport à x, en ayant égard & 
la relation (i), donne la suivante . 

(3) Ee^^ ^'i: = - k'^ -- ^pfi .- Br, 

^ 12 dx* dx '^ 

qui est satisfaite par 

j^o, /;R=rBe, 
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valeurs qui correspondenl au cas d'une enveloppe cylindrique 
indéGnie. 

Soient K, A, h' les points où l'ordonnée du point m ren- 
contre Cxy OOi, O'O', ; on a 

h' m -'hK = h'h -h hm — (hm -*- /wK) = hh' — /wK = (ÎR — j, 

en désignant par dR le déplacement réel du sommet C de Cm 

ou la variation éprouvée par le rayon de Téquateur. 

L'allongement relatif éprouvé par la ligne dedx est le même 

que celui du rayon du parallèle auquel elle apparlient, et a 

pour expression 

/i'/yz — AK _ ^R~r 
/iK ^ R ' 

d'où 

(4) « = Et^' 

el l'équalion (3) devient 

(5) ^Ly = ^^^(p^l^m-^y\ 

En posant 

désignant par M, M', N, N', quatre constantes arbitraires el 
exceptionnellement, pour éviter toute confusion, pare la base 
du système de logarithmes népériens, l'intégrale de cette 
équation est 

pR^ 

y = SR— tL — ht'"'(Mcosaj?-f-Nsina^)-He-"(M'cosaj?-f-N'sinaj:), 

et renferme cinq arbitraires, parmi lesquelles se trouve SK. 
On a d'abord 



7=0, -£=0 pour x = o, 



ce qui donne 



M-+-M'=^ — ^R, M-M'-+-N-hN' = o. 
Comme la courbe Cm est normale en a à Ca, il n'y a pas de 
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glissement dans la section correspondante, ou G = o pour 
x=zo, ou encore, d'après Téquation (2) , 

(7) dè^^' P^"'' •^ = ^' 

ce qui se traduit par la relation 

M'-M-t-N4-N'=o, 
d'où 

M' = M = i(^'-^RV 

et i'équalion (5) devient 

(8 ) / =x i r^ — ^R j [— 2 -H (g*^ 4- e-"")] cosajc -+- N ( £** -- Ê-") sinax, 

et Ton n'a plus qu'à établir, en faisant entrer en ligne de 
compte les conditions relatives aux extrémités, les deux rela- 
tions qui doivent permettre de déterminer N et ôR. 

59. Relation qui doit exister entre les épaisseurs du corps 
cylindrique d'une chaudière et les fonds sphériques qui la 
terminent pour que les tensions élastiques développées dans 
ces derniers soient les mêmes que s'ils faisaient partie d'une 
enveloppe sphérique complète. — La partie sphérique de 
chaque fond se raccorde par une surface canal d'un très-petit 
rayon avec un anneau cylindrique dont le rayon extérieur est 
égal au rayon intérieur du corps de la chaudière, auquel il est 
fixé par des rivets. 

La fig, 112 représente la moitié d'une section méridienne 
faite à l'une des extrémités de la chaudière. 

Soient 

0^ l'axe de la chaudière ; 

2/ la longueur du corps cylindrique; 

cK la trace du plan perpendiculaire à cet axe qui renferme 

l'extrémité ej du corps et la naissance aj du fond ; 
e = cy, Ctt = aj les épaisseurs du corps et du fond ; 
R = KZ le rayon moyen du corps ; 
le centre du fond; 



!i38 
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^0 le rayon nbouiissani à la naissance de la partie sphérîque; 
9 =fOx l'angle qu'il forme avec Taxe ; 
Oi = p« le rayon moyen du fond ; 

Fig. lia. 




m le poini de rencontre de 0/avec c*K, qui est le centre de 
Tare de raccordement i7i, dont nous appellerons y le rayon 



On a 



^" = v(^-?) 



puis 



7 -t- /wK = R -j /;/K = 0//isina = [p^ — 7)sinç?, 



d'où 

(9) 



7(1 •— sin <p ) = R — 



e -^ e„ 



poSm(p, 



Soient nb rextrémité de la couronne du fond et a Tinter- 
section du prolongement de la droite nb avec la surface exté- 
rieure du corps. 

Nous conserverons les autres notations employées plus 
haut. 

Par sa faible longueur, son épaisseur, Tinfluence des rivets, 
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la couronne abcd peut être considérée comme n'éprouvant 
pas de flexion ; de sorte que Ton a 

— -o, pour x=:l, 
et réqualion (8) donne par suite 

^ ' i\ e /(£*• -hÊ-«')sina/H- (Ê«'-4-s-*')cosa/ 

Si l'on s'arrange de manière que la dilatation en A, qui est 
sensiblement égale à celle qui a lieu en i, soit la même qu'au 
milieu de dn, le corps cylindrique et le fond ne se contrarie- 
ront pas à leur jonction, et comme, d'après la condition que 
nous nous sommes imposée, la tension élastique dans le fond 

doit être T» = ^% nous sommes conduit à poser 



2 e, 







^-^ = E — î,— -- pour X = l: 
d'où 

(11) l a£^„ 2\E^ y- ^ ' ^ 
( -+-N(6"* — £-"^)sina/, 

et les équations (lo) et (n) permettront de déterminer N 
et ôR. 

Elles sont satisfaites par les valeurs 

N = o, 5R=^, 

Ee 

si entre e et e^ on a la relation 

(12) — = 2— î 

qui est celle que nous avions en vue d'établir. 

L'ordonnée j étant nulle, on voit que l'enveloppe cylinr 
drique se comporte comme si elle était infinie. 

Le corps cylindrique est généralement en fera la houille; il 
en est de même des fonds, lorsqu'ils sont hémisphériques el 
formés de segments sphériques cloués les uns aux autres; 
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mais, pour les fonds méplats qui sont emboutis, on emploie 
du fer au bois, qui est bien plus résistant que le fer pud- 
dié. Pour établir une chaudière, on devra d'abord calculer e 
au moyen de la formule 

r étant la tension élastique que l'on peut avec sécurité faire 
supporter d*une manière permanente à la tôle à la houille, et 
l'équation 12) fera connaître e.. 

Avant d*aller plus loin, nous remarquerons que la projection 
de la surface ag sur le plan ayant cK pour trace est 

Considérons maintenant Tanneau dont la section méridienne 
eslfgajeb, et exprimons que la somme des projections sur Ox 
des forces qui le sollicitent est nulle; nous aurons 

ou, en remplaçant T, et T, par leurs valeurs et éliminant e au 
moyen de l'équation (12), 

d'où, en négligeant — devant l'unité, 

„3, .„, = ![,_6(._J)J]. 

En portant celte valeur dans l'équation (9), on trouve 

_ V 2 4R Ry 



y = e 
I 



Si le fond est un hémisphère, on a 



p. = R-l±^ = R-}« 
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et y = R — 7 ^,. Le fond doit donc se raccorder directement 
avec le fond cylindrique. 

Le rayon y décroît quand le rapport ^ augmenle et s'an- 

nule pour une valeur de ce rapport un peu supérieure à 1,40. 
La compensation n'est donc possible que lorsque po est au 
plus égal à i,4o, limite pour laquelle elle est défectueuse, 
puisque le raccordement devrait avoir lieu par une arête vive. 

60. Résistance d* un fond plat ajusté sur un cylindre creux. 
— Conservons les noiaiions des n®* 56 et 58; désignons de 
plus par e\ t" l'épaisseur et la saillie des oreilles du cylindre 
et par 2/ sa longueur. Considérons une section méridienne du 
système. Soient [fig.wZ] a, d les intersections de la généra- 

Fig. ii3. 




trice intérieure du cylindre avec la trace de la face supérieure 
de la plaque et le prolongement de la trace de la face infé- 
rieure de l'oreille; 6, c les intersections de ces traces avec 
la génératrice extérieure de l'oreille et de la plaque. 

Deux sections méridiennes faisant entre elles l'angle t/9 et 
les plans «6, cd détermineront un élément de volume dont 
nous allons déterminer les conditions d'équilibre. 

La face intérieure ad de l'élément nous donnera, suivant le 
rayon moyen, la composante 

Les deux faces abcd donnent la résultante 

Si nous désignons par Gi la valeur de la composante de glis- 

IV. 16 
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sèment dans le cylindre en d, nous aurons 

-- E'kve^dB -hpx^e'dQ — Ef^^ -+- e) (e' -t- e')\tiB — G^ïied9 = o; 
d'où, en remarquant que x. = R — e, 

(i4) EÂ[^, (R — e) -+- (e, -h e') (e' -4- e)] -h G,R<? = /?(R — ^)e'. 

Nous avons maintenant (58) 

G.R=--^;^ pour x = /, 

ely en remarquant que dR = RX, l'équation [i4) nous donnera 

une première relation entre les inconnues X et R. 

Comme on peut négliger la flexion de la pièce abcd^ on a 

dy* 

y- =:; o, pour X = l^ ce qui donne la seconde des relations 

cherchées qui résolvent complélement le problème. 

Connaissant X et la courbure maximum du fond et du corps 
cylindrique, il sera facile d'établir les équations de résistance 
de ces deux pièces pour en déduire leurs épaisseurs. 

Mais, comme les formules auxquelles on est ainsi conduit 
sont irès-compliquées, il suffira, dans la pratique, d'appliquer 
les formules des n°* 40 ei 56. 
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CHAPITRE IV. 

DES ORGANES DES MACHINES A VAPEUR ÉTRANGERS 

A LA DISTRIBUTION. 



61. Cylindre. — Un cylindre esl en fonte moulée et alésé; 
exceptionnellement, et pour des machines d'une faible puis- 
sance, il est en bronze ou en laiton. Il est terminé par des 
fonds plats. 

Le fond et quelquefois le corps cylindrique sont renforcés 
par des nervures circulaires. 

Les cylindres ne sont pas éprouvés à la pompe de pression, 
et cela se conçoit d*après ce que nous avons dit relativement 
à la classification des chaudières, au point de vue des dangers 
qu'ils peuvent présenter. La vapeur qu'ils renferment con- 
tient en effet trop peu de chaleur pour qu'une rupture donne 
lieu à un accident sérieux. 

Comme on peut sans inconvénient faire travailler la fonte 
à raison de 3 kilogrammes par millimètre carré, l'épaisseur 
du cylindre, exprimée en millimètres, pourra être calculée 
par la formule (3') du n® 4-5, dont nous conserverons d'ail- 
leurs les notations. 

Mais généralement, en raison des difficultés que présente le 
travail de la fonderie, on est obligé de donner au cylindre une 
épaisseur plus grande que celle qui résulte de l'application de 
cette formule. 

L'épaisseur e, des fonds plats se déterminera en appliquant 
la formule (7) du n° 56, qui, en y introduisant les notations 
actuelles, devient 

/D^ 

16. 
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d*oii, en évaluant e et e, en millimètres et D en mètres, 

e, = i,33D v^. 

6'2. Enveloppes des cylindres. — Pour atténuer les eflfels du 
refroidissement dû au contact de Tair, qui est une cause de 
condensation, on enveloppe ordinairement les cylindres de 
matières peu conductrices de la chaleur, le plus souvent de 
lames de bois maintenues extérieurement par des cercles ou 
une enveloppe en tôle. On emploie aussi du feutre maintenu 
par un cylindre annulaire en tôle ou en bois. 

Dans les machines soignées, on met la chaudière en com- 
municalion avec un espace annulaire compris enire le cy- 
lindre et un cylindre concentrique d'un plus grand diamètre; 
le cylindre extérieures! muni de l'enveloppe dont nous avons 
parlé en premier lieu. L'enveloppe ou chemise de vapeur a 
pour effet de diminuer la quantité d'eau entraînée par la va- 
peur, qui tendrait au contraire à augmenter pendant la dé- 
tente, et de remédier aux refroidissements auxquels elle donne 
lieu lorsqu'elle se vaporise, dans la période d'échappement, par 
suite de la réduction de pression; avec une chemise de va- 
peur, la détente est moins rapide et suit sensiblement la loi 
de Mariotte. Une machine donnée peut ainsi produire plus de 
travail lorsque son cylindre est muni d'une chemise. L'emploi 
des doubles enveloppes permettrait de réaliser, dit-on, une 
économie considérable de vapeur, qui pourrait atteindre i8 et 
même 20 pour loo, résultat que nous discuterons dans un 
autre Chapitre. 

63. Du piston, — On n'emploie plus guère maintenant, dans 
la construction des machines à vapeur, que le piston dit Sué- 
dois qui présente, sur ceux qui en ont précédé l'application, 
des avantages notables au point de vue de la simplicité, de la 
solidité et de l'obturation. 

Le corps du piston est d'un diamètre légèrement inférieur 
au diamètre intérieur du cylindre. 

Sur sa surface latérale, on a pratiqué un certain nombre de 
cannelures circulaires identiques, également espacées, à sec- 
tion rectangulaire, dans lesquelles on fait pénétrer des bagues 
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[segments] en fonte ou en acier, coupées suivant deux sections 
transversales voisines et dont l'épaisseur, ou est unirornie, 
ou va en augmentant a partir de chaque exirémilé jusqu'au 
milieu. 

Les segments débordent la surface du piston pour que, 
après la mise en place, ils exercent une pression sur la paroi 
du cylindre; de manière à intercepter plus ou moins la com- 
municaijon entre les deux Taces. 

Lorsqu'il y a plusieurs segments, ils sont di.sposés do ma- 
nière que les fentes ne soient pas limitées par les mêmes gé- 
néralrices. 

Un segment se place en ouvrant suffisamment ses deux 
branches pour lui faire embrasser le piston, et en le poussant 
ensuite jusqu'à sa cannelure. 

La Jig. 1 14 représente le type des pistons des locomotives 

Fie. '"i- 



•"/ 



% 



y 



I 



de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditer- 
ranée. 

Pour que la vapeur, à son entrée dans le cylindre, n'éprouve 
pas de pertes de force vive trop considérable, il ne faut pas 
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exagérer la vitesse moyenne du piston. Celle vitesse des- 
cend rarement au-dessous de o™,8o et ne dépasse pas 3°^,5o. 

64. Du profil rationnel des segments du piston. — Il est 
clair que, à Télat naturel, un segment devrait avoir une forme 
telle que, après la mise en place, il prît exactement celle de 
la section intérieure du cylindre, que ses deux extrémités 
vinssent se rejoindre, et, pour que l'usure fût uniforme, que la 
pression rapportée à l'unité de surface exercée par le piston 
fût constante. 

Proposons-nous d'éiudier les forces qui satisfont à ces con- 
ditions. 

Supposons que le segment à Tétai naturel soit placé de ma- 
nière que sa section du milieu A, B, [Jîg. ii5) passe par l'axe O 

Fig. Il 5. 
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du cylindre dont nous désignerons le rayon par R, et que la 
forme de sa fibre moyenne diffère peu d'un cercle de rayon R«. 
Le rayon vecteur, joignant l'origine à un point quel- 
conque G de la fibre moyenne, pourra se présenter par 

selon qu'elle sera à l'élat naturel ou déformée, Mo et u étant 
des quantités assez petites pour que l'on puisse en négliger 
les carrés et ceux de leurs dérivés par rapport à l'angle polaire 9, 
mesuré à partir du rayon OCi mené au milieu Ci de la fibre. 
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Soienl 

p la pression uniforme que doit exercer le segment sur le cy- 
lindre; 

9 l'angle que forme une section quelconque A'C'B' avec une 
section déterminée AB définie par Tangle 9; 

AoCoBo la section qui termine Tune des branches du segment. 

Nous pouvons faire abstraction de la largeur de la bague 
dans le sens de Taxe ou la supposer égale à l'unité, attendu 
qu'elle resterait en facteur commun dans les deux membres 
des équations que nous allons établir. 

En négligeant la différence qui existe entre la fibre moyenne 
et le cercle de rayon R», ainsi que l'angle au centre correspon- 
dant à la fente, le moment de la pression totale sur l'arc Ao A 
par rapport au centre de gravité C de la section AB est 



X 



Tt — d 

;?RRjSin<pr/^ = .z/jRRyCOS^ - 

o 



Soient 

E le moment d'élasticité de la matière; 
V la demi-largeur de la seclion normale en C; 
po, p les rayons de courbure, en ce point, de la fibre moyenne, 
avant et après la déformation. 

Le moment d'inertie de la section par rapport à G étant l v\ 
on a 

Nous négligerons la compression longitudinale 

/)-(i -t-cosG) = 2/?Rcos'-? 
devant la force élastique 
(2) Ep(i-i^ = 3/.^cos'^ 

ce qui revient, comme approximation, à négliger devant Tunilé 
le rapport ^) qui est toujours une petite fraction. 

Ko 
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65. Forme d* égale résistance.— Soil F la tension ou compres- 
sion élastique maximum que doit supporter la matière. Exa- 
minons d'abord si la forme d'un solide d'égale résistance est 
compatible avec l'hypothèse de m, u% très-petits; nous aurons 
d'abord 

\P Po/ 

d'où, en venu de l'équalion (2), 



Or(') 

,-, I I T / (Pu\ II I / fPu\ 

de sorte que, en posant 

Cl étant la demi-largeur en Ci, on a 







ePw rR 

-h w — 



Ep, cos- 
* 2 



(') Soient, en effet, <p l'angle //iNj:, formé par la normale mN en m avec Oj:, 
et mT la tangente au point m. 
On a 

ç? = 5-i-0mN, 

-^'^^ dr du 
tangOmN =tang(OmT — 90°) = — cot O/wT = — —y- = ; 

d'où, d'après le mode d'approximation adopté, 

<^^^^ du 

du d^u 

9 = 6--^, df=de-^de. 

On a aussi 

ds = sjr^de^-ï-dr* = v^Ro(i -huydd* -h- Ho<^"'= Ro(i -i-u)dd 
et enfin 

' _ ^Ç* _ ~^ _ ' ' / ^'"\ 

p~5f ""Rg h-m)""R^'~R^\""^ dê^J 
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Pour des valeurs de 6 voisines de i8o, le second membre de 
celte équation est grand, ce qui est incompatible avec Thy- 
pothèse que nous avons faite sur la petitesse de u, Uo et de 
leurs dérivés. Il faut donc renoncer à la forme d'un solide 
d'égale résistance. 

66. Hypothèse de v = Vo\^ ^ t cos -\y Vo ^l e étant des con- 
stantes. — L'analyse précédente nous conduit à cette hypo- 
thèse pour obtenir un segment dont la résistance n'éprouve 
que des variations restreintes de l'un à l'autre de ses points. 

L'équation (i) donne, pour la plus grande force élastique 
développée dans une section quelconque, 



u, H,(i_i)_- 



3/?RR„cos*- 



i^;fi-t-ecos-j 



Le maximum de cette expression correspond à = o, d'où 
cette première relation 

(5) r = -l^M^. 

L'équaiion (4) peut maintenant se mettre sous la forme 



( l-heCOS- J 



OU, en développant le second membre de cette équation sui- 
vant les puissances ascendantes de e, 

___H«. = _o(i^srcOS'- 

XI — 3cos--+-iy^ (— s)''(/î-f-i) [n -+-a) cos"- • 

Ce second membre pourra être remplacé par une suite in- 
définie de sinus ei cosinus des multiples de - et dont les coef- 
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Qcients, au facteur -^ près, ne dépendront que de e. Posant 

donc 

il vient 

w = A, -4- ^( A, C08-H-B, sin- J -+--(A,8in9 — B, cos9) 

9 9 

^ A„ cos/i - -h B^ sin/î - 

^1 2 2 

-i- 4 7 7 : -hMcosO-T-NsinO, 

M et N étant deux constantes arbitraires. 

On peut supposer que, avant son introduction dans le cy- 
lindre, le segment soit disposé de manière que le point Ai ou 
le point Cl n'éprouve ensuite aucun déplacement; et, comme 
OCi est normal à la fibre moyenne après comme avant la dé- 
formation, les arbitraires se détermineront par les conditions 

^^ = ^1 Ttû" = ^ » P^"'* '^ = O. 

Cil 

Mais on doit avoir, par hypothèse, 

(7) RJ,+,,)_HC.:=R, 

d'où 

(8) r„=(i-t-//„)R„=:R-c'Ji -4- Êcos-JH-R„cv; 

en remplaçant dans celte formule w par sa valeur, on aura 
réquation polaire de la fibre moyenne à son état naturel et 
la forme de pièce sera complètement déterminée, si Ton se 
donne Ro, qui reste indéterminé entre certaines limites. Nous 
pourrons supposer Ro = OC, ou 

(9) R,-R-c^,(i-4-6); 
nous aurons alors 



«', 
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et par suite, en vertu de la seconde des formules (3) et de 
réqualion (6), 

Nous ferons remarquer que l'analyse précédente suppose 
implicitement que -^ est une assez petite fraction pour que 
l'on puisse en négliger le carré devant Tunité. 

67. Cas où l*épaissfiur est uniforme. — Actuellement, un 
grand nombre de constructeurs admettent une épaisseur uni- 
forme pour les segments. Nous allons étudier spécialement ce 
cas ou celui de e — o. Nous aurons 

(5') ^.^ 3^R(R--.J ^ 



<'J 



d'où 

If, := = — ^ (i -4- ^ sinG -+- M COS0 h- N sin0) ; 

diio ^ 1 • . 

et, comme on a m» = o, -^^ =0, pour = 0, il vient 

au 

en posant^ pour simplifier, 


(i3) ?(0) = I — cos0 4--sin0. 

Le maximum de cette fonction correspond à la valeur de 6 



%. 
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donnée par 

(14 ) tang9 = --, 

soil environ 6 = i4i°. 

Pour bien nous rendre compte de la manière dont varie la 
fonction 9, nous avons formé le tableau suivant : 



1 


?(») 


e 


?(«) 





?(0) 


0" 


0,000 


70 


1,232 


i4o 


2,55i 


10 


o,o3o 


80 


i,5i3 


i5o 


2,520 


20 


0,120 


90 


1,785 


160 


2,427 


3o 


0,265 


100 


2,o34 


170 


2,242 


40 


0,458 


no 


2,244 


180 


2,000 


5o 


0,691 


120 


2,407 






60 


0,953 


i3o 


2,5l2 







Le rayon vecteur v' du profil extérieur du segment étant 

r' = R, (i -+- //J -f- p, -= R 4- (R - (',) II, , 
sa valeur moyenne est 
(,5) R^^irV,e^R^3r(R o^^ 

Soil ô9 la variation éprouvée par 9 par suite de la déforma- 
tion; en négligeant les variations de longueur des éléments 
de la fibre moyenne dues aux composantes longitudinales, il 
faut exprimer que ds ne change pas de longueur ou que 

d'où 

J 

Pour que les deux extrémités du segment se joignent, après 
la mise en place, il faut que Tangle au centre qu'elles déter- 
minent soit égal au double de $9 pour = tt, aux termes près 
du second ordre. En appelant 2/ cet angle, on a 

Pour que Ton puisse introduire le segment dans le cylindre 
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sans danger de rupture, il faut que le maximum de 



-•a-ir^) 



soit au plus égal à la limite d'élasticité que nous désignerons 
par F, ou, en vertu de la formule (ii'), que 



«".(g^-rih-^^'' 



d'où 



"V-('^ft)' 



F 

ou, comme — = est une petite fraction. 

Pour l'acier, on a 

E = 2.io'% r' = 70.10% 



d'où 



'^ < 0,042. 



Pour la fonte 

E = 12.10% r'= 12.10*, 

d'où 

g < 0,021. 

La limite supérieure de la pression que Ton pourra exercer 
sur le cylindre s'obtiendra en supposant dans l'équation (5') 

e = o, r=r', '^=^1^, 

ce qui donne 

r' 
P = 



(iE /2E\ 

Cette limite correspond à 4*"'» 27 par centimètre carré pour 
l'acier et à o'^SaoS pour la fonte. 
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Dans certaines machines locomotives de la Compagnie des 
chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, on a 

R = o",2io, (\ = o",oo75. 

Les segments sont en acier; mais, au lieu d'affecter la forme à 
laquelle nous sommes parvenu, ils sont circulaires. Suppo- 
sons néanmoins que notre théorie leur soit applicable en con- 
sidérant le rayon du cercle extérieur primitif comme étant 
égal au rayon moyen R» donné par la formule (i5); R, — R va- 
rie avec les segments entre o,oo5 et 0,0075; supposons que 
celte différence soit égale à o'",oo6; les équations (i5), (5), 
(16) donnent 

r=3o''P.io% p=i,32Xio\ / = 5'»i7'3i", 

et l'on a -p = 0,0357, chiffre inférieur à la limite obtenue plus 

haut. 
L'équation (12) devient, eu égard à la formule (i5), 

(,çl^ p ,, r(R-.JR 2 (R,-R)R 

et, dans le cas actuel, 

Ro^o= 0,004 (p(0). 

D'après le tableau qui donne les valeurs de 9(0) correspon- 
dant à des angles croissant de 10 en 10 degrés à partir de zéro, 
nous avons formé le suivant, en prenant le millimètre pour 
longueur : 






RoMo 





RoWo 





Ro"u 





0,000 


70 


4.928 


140 


I0,204 


10 


0,120 


80 


6,062 


i5o 


10,080 


20 


0,480 


90 


7,i4o 


160 


9,708 


3o 


1,060 


100 


8,1 36 


170 


8,968 


40 


1,832 


IIO 


8,976 


180 


8,000 


5o 


2,764 


120 


9,628 






60 


3,812 


i3o 


10,048 







d'où l'on déduira facilement par une épure la forme que doit 
affecter la fibre à l'état naturel. 
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68. Des segments avec faux segments, — Lorsque dans les 
locomotives on emploie des segments en fonte, on les double 
à l'intérieur d'un faux segment en acier d'une moindre épais- 
seur, mais dont Touveriure est, en général, diamétralement op- 
posée à celle du segment. Cette ouverture correspond à une 
dizaine de degrés pour laisser passer le dispositif employé pour 
maintenir le point Ci à une dislance déterminée de l'axe. Le 
faux segment s'appuie sur le fond de la cannelure, par Tin- 
termédiaire de deux faibles ressorts dont nous pouvons faire 
abstraction. 

Le faux segment agit sur le segment et contribue à lui faire 
exercer sur le cylindre une pression suffisante pour obtenir 
une fermeture convenable, pression que Ton atteindra autre- 
ment, car on serait obligé de donner au segment une épais- 
seur incompatible avec la condition de ne pas se rompre lors 
de la mise en place. 

Soit AjCjBj la section du segment correspondant à Texiré- 
miié du faux segment. 

Nous conserverons les notations qui précèdent en accen- 
tuant les lettres qui se rapportent au faux segment. 
• Nous aurons, pour une section normale comprise entre Co 
et L13 , 

^9 -VI "+--ÏÏ" - — ~ =^>RoRcos-. 

et pour une section comprise entre Co et Cj la même équation, 
en y supposant v\ =1 o, de sorte que la forme de Tare C.Cj ap- 
partient à la courbe que nous avons déterminée plus haut, et 
qui se confond sensiblement, dans cette région, avec un 
cercle de centre 0, comme nous l'avons reconnu. 
On a 



p =p— (; — r^, Po =P 



"0 • 0» 



d ou, en négligeant les carres de -'> -'i 

P Po 

I I I I , . / 1 1 \ 

= (rs)[-*-"i(rî:)] 
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Comme p, p« diiTèrent peu de R.» on voit que Ton peut rem- 
placer» dans le second facteur du second terme o, qui est déjà 
petit, p et po par R. Si donc nous posons 



l'équation (ig) devient 

on rentre ainsi dans le cas précédent, en remplaçant dans les 
formules E par E"; seulement F n'a plus la signifîcation phy- 
sique que nous lui avions attribuée. 

Si r,, r, sont les forces élastiques maximum développées 
dans la fonte et Tacier, on a 

r.=E...max.(i-i)=|r, 

(..) jr'. = EV.(.-..':'-:J^)ma,.(i-i) 

Pour les cylindres de o,45>o de diamètre intérieur des ma- 
chines de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Mé- 
dilerranée, on a 

R = o,225, ('„ = 0,006, ('0 = o,oo35, R, — R = o"^,oo8 
et 

'^ = 0,027, 

rapport supérieur à la limite que nous avons obtenue au n° 67 
et qui, d'après la formule (17), correspondrait à F= lô'^^x io«; 
mais nous ferons observer à ce sujet que certaines quali- 
tés de fontes peuvent supporter des efforts de lô^^xio*' à 
18^8X10". 
Pour le faux segment, il faut remplacer, dans la formule 

(17), R par R' = R — 0,1?., et supposer 7^7 = 0,0164. 
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Les formules (i6) el (i8) donnent 

R^^^„ = o,oo53(p(9) et / = ô'^Sô', 

d'où l'on déduira le tracé de la fibre moyenne. 
Enfin des équations (i5) et (5') on déduit 

Ainsi donc la pression est de i^S ^ par centimètre carré et 
diffère peu, comme on le voit, de celle que nous avons obte- 
nue dans le cas précédent. 

Il paraît donc résulter de là que, pour qu'un piston, à un 
seul segment, ferme bien, il faut qu'il exerce sur le cylindre, 
par unité de surface, une pression à peu près égale à une at- 
mosphère, et alors il est facile de tenir compte, dans le cal- 
cul du travail d'une machine, de celui qui est absorbé par le 
frottement du piston. 

69. Purgeurs. — La vapeur entraîne toujours avec elle, 
en sortant de la chaudière, comme nous l'avons dit plus haut, 
une certaine proportion d'eau qui peut atteindre de i8 à 
20 pour loo; le rayonnement des parois, le refroidissement 
résultant de la communication du cylindre avec le condenseur, 
la détente sont d'autres causes de condensation de la vapeur. 

En général, la vapeur d'échappement ne rejette au dehors 
qu'une partie de l'eau de condensation. Si on laissait l'autre 
partie s'accumuler dans le cylindre, il arriverait un moment 
où elle s'opposerait à ce que le piston arrivât à fond de course 
[coups d'eau); d'où des ruptures des fonds du cylindre, des 
bielles, liges de piston, etc. 

Pour éviter ces accidents, on adapte à chacune des extré- 
mités du cylindre un robinet purgeur que Ton ouvre en temps 
voulu pendant quelques instants. 

Quelquefois les robinets sont remplacés par des soupapes 
dites de sûreté semblables à celles des chaudières. 

70. Régulateur d'admission, — Le tuyau qui conduit la va- 
peur à la machine porte, à sa naissance, un robinet qui sert à 
donner ou à supprimer la vapeur. 

Indépendamment de ce robinet, qui n'existe pas toutefois 

IV. 17 
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dans les locomotives où il serait inutile, le tuyau est muni, 
près du cylindre, d'un appareil régulateur, qui permet de ré- 
gler à la main ou automatiquement le débit de la vapeur. 

Cet appareil est une soupape, un papillon^ un tiroir^ comme 
dans les locomotives, ou une soupape à gorge. 

Le papillon consiste en un disque percé de trous identiques 
également espacés, limités chacun par deux rayons et deux 
arcs de cercle concentriques au disque. Ce disque peut se dé- 
placer circulairement sur un plateau percé de trous semblables 
aux siens; on peut ainsi fermer, ouvrir partiellement ou 
complètement les trous du plateau qui doivent donner issue à 
la vapeur. 

Le tiroir est une plaque rectangulaire que Ton peut dépla- 
cer parallèlement à ses côtés sur une plaque dans laquelle se 
trouve pratiqué un orifice. 

La soupape à gorge, qui n'est employée que dans les ma- 
chines très-ordinaires, est un disque qui peut se déplacer au- 
tour d'un diamètre, et qui a le même rayon que le tuyau dans 
lequel il est placé, à un faible jeu près. 

71. Des organes au moyen desquels on opère la transforma- 
tion du mouvement rectiligne alternatif en circulaire continu, 
— Machines à connexion directe, à cylindres conjugués, — 
Le mouvement alternatif du piston se transforme en mouve- 
ment de rotation continu, soit au moyen du système de Wail 
(IV* Partie, n"55), qui est maintenant peu employé en raison 
de la dépense qu'il nécessite et de remplacement qu'il exige, 
soit en articulant respectivement les deux extrémités d'une 
bielle à la tête de la tige du piston et à une manivelle mont ^e 
sur l'arbre moteur. Celle dernière disposition est In seule ap- 
plicable aux machines dites à grande vitesse, ou dont la vi- 
tesse moyenne du pislon dans chaque oscillaiion dépasse une 
certaine limite, soit i*",2o. Les maclniies sans balancier sont 
dites à connexion directe. 

Le balancier est, excepté dans les machines à simple effet 
dites de Cornwall, symétrique par rapport à son axe de rota- 
tion ; chacune de ses moitiés affecte la forme d'un solide d'égale 
résistance solliciié par une force de direction constante en 
grandeur et en direction. On suppose, pour obtenir une sécu- 
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rilé convenable, que celle force est égale au maximum de la 
pression totale développée par la vapeur sur le piston. Le 
profil du balancier affecte ainsi la forme de deux paraboles 
identiques, dont les sommets sont également éloignés de l'axe 
de rotation et qui viennent se raccorder. On renforce souvent 
le balancier par des nervures. 

La section des tiges et la section maximum des bielles, es- 
timées en faisant abstraction des renflements et des nervures, 
se calculent d'après les règles établies pour les tiges prisma- 
tiques soumises à des efforts longitudinaux, en portant tou- 
jours ces efforts à leur maximum. 

Le rayon minimum de l'arbre moteur se calcule comme 
celui d'un cylindre soumis à un effort de torsion égal au maxi- 
mum de la pression totale sur le piston, ayant pour bras de 
levier le ravon de la manivelle. 

Quant à la manivelle, on pourrait en calculer la section mi- 
nimum en la considérant comme encastrée à sa jonction avec 
l'arbre et soumise à l'effort ci-dessus censé perpendiculaire à 
son axe de figure. Mais, par nécessité de construction, on 
donne toujours aux manivelles des dimensions beaucoup plus 
fortes qu'il n'est nécessaire de le faire et le calcul devient 
ainsi complètement inutile. 

Il arrive souvent qu'une machine à vapeur soit double ou 
que l'arbre soit mis en mouvement par deux systèmes iden- 
tiques de pistons, comme cela a lieu notamment dans les lo- 
comotives. Dans ce cas, en vue d'obtenir une plus grande ré- 
gularité du mouvement et de réduire le moment d'inertie 
(lu poidsdn volant, les deux manivelles sont à angle droit. Les 
machines doubles sont dites à cylindres conjugués. 

Dans les machines h granfie vitesse, Télasiicité joue un rôle 
important dans le mouvement de la bielle et de la tige du piston, 
et les praticiens ont donné le nom ôefouettemenl aux vibra- 
lions transversales de la bielle. Nous renverrons, pour l'étude 
de ces mouvements, à la Note placée à la fin de ce Chapitre. 

72. Folant et tiges à mouvement alternatif. — Le volant est 
généralement monté sur l'arbre (Chapitre II de la IV' Partie, 
II* Section ), qui est mis directement en mouvement par le pis- 
ton. Cependant il arrive quelquefois, lorsqu'on n'a à sa dis- 



>7- 
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position qu'un espace restreint, qu'on l'établisse sur un arbre 
parallèle au précédent et auquel ce dernier imprime, au moyen 
d'un engrenage, un mouvement plus rapide que le sien; celte 
disposition permet de réduire le moment d'inertie du volant, 
par suite son rayon. 

Si la machine est munie d'une pompe d'alimentation, la tige 
de cette pompe est articulée au balancier quand il y en a un, 
et, dans le cas contraire, est mise en mouvement par un ex- 
centrique monté sur l'arbre. Quelquefois une petite machine 
à vapeur spéciale, appelée petit cheval, est affectée exclusive- 
ment à l'alimentation. 

Chaque tige à mouvement alternatif, qui contribue à faire 
la distribution de la vapeur, est mise en mouvement par un 
excentrique monté sur l'arbre moteur ou un arbre secondaire 
commandé par ce dernier au moyen d'un engrenage. 

73. Régulateur de vitesse. — Machines à détente variable. 
— Lorsque,^ dans le cours du travail d'une machine à vapeur, 
la résistance utile vient à diminuer, il faut, pour que la vitesse 
de l'arbre moteur n'éprouve pas de variation sensible, réduire 
dans une proportion convenable la force motrice. 

On arrive à ce résultat, soit en agissant sur le régulateur 
d'admission pour diminuer le débit de la vapeur, soit sur un 
organe de la distribution pour réduire la période d'admission 
et par conséquent pour augmenter la détente. 

On procède de la première manière pour les machines sans 
détente ou à détente fixe. 

Lorsque l'on emploie l'autre procédé, la machine est dite 
à détente variable. 

L'une et l'autre de ces manœuvres se fait soit à la main, 
comme dans les grandes machines d'usines métallurgiques, 
les machines de mines, les machines marines et les locomo- 
tives, soit automatiquement, au moyen d'un régulateur à 
force centrifuge mis en mouvement par la machine (IV® Partie, 
Chap. III, IP Section) et dont la douille agit, par Tintermédiaire 
d'un système de triangles et de leviers, sur le régulateur d'ad- 
mission ou sur l'organe de la distribution. Le régulateur 
pneumatique est quelquefois substitué au régulateur à boules. 

Le système de la détente variable est plus rationnel que 
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l'autre; en effet, si le régulateur d'admission ne sert qu'à la 
mise en marche et à l'arrêt, il peut être complètement ouvert, 
et sans qu'il crée un étranglement; la vapeur, arrivée dans la 
boîte de distribution, possède à peu près la même pression 
que dans la chaudière et n'éprouve de perte de force vive à 
son entrée dans le cylindre que par suite de la faible section 
des conduits de la distribution et de l'accélération qu'elle 
prend dans le tuyau. 

Dans les machines sans détente ou à détente fixe, la vitesse 
n'est réglée qu'en étranglant plus ou moins le passage de la 
vapeur, c'est-à-dire en produisant une perte de force vive; on 
voit ainsi que c'est en créant une nouvelle résistance passive 
que l'on arrive au résultat voulu, et, comme c'est au détriment 
de la force motrice disponible, le système doit être considéré 
comme défectueux. 

Nous reviendrons plus loin, dans un autre Chapitre, sur les 
pertes de pression éprouvées parla vapeur lorsqu'elle se rend 
de la chaudière dans le cylindre. 

74. Condenseur. — La vapeur, après avoir travaillé dans le 
cylindre : i°ou s'échappe à l'air libre par un tuyau, ou dans la 
cheminée qomme dans les locomotives, 2° ou se rend dans un 
condenseur. 

Dans le premier cas, le piston doit vaincre une contre-pres- 
sion un peu supérieure à la pression atmosphérique. 

Le condenseur est une capacité mise en communication 
avec la lumière d'échappement et placée dans un réservoir 
d'eau froide. 

La vapeur, après avoir agi sur le piston et s'être condensée 
partiellement, se condense de nouveau en presque totalité et 
celle qui reste prend une tension d'autant plus faible que l'eau 
est plus froide et que sa masse, qui se renouvelle à chaque 
instant, est plus considérable. 

Indépendamment de l'avantage de n'avoir à vaincre qu'une 
faible contre-pression, les machines à condensation offrent en- 
core celui de permettre d'amener la vapeur détendue à une 
pression inférieure à la pression atmosphérique, de réduire 
ainsi la dépense de vapeur, par suite celle de combustible, 
pour produire une quantité déterminée de travail. 
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Les condenseurs forment deux calégories : 
1° Les condenseurs à Injection, ainsi nommés parce que de 
l'eau froide esi injeciée à i'intérieur du condenseur. La _fig. i iG 




donne ie type des condenseurs appliqués aux machines à ba- 
lancier. 
P est une pompe qui élève l'eau d'un cours d'eau ou du fond 

d'un puits pour l'envoyer dans la bâche B; 
ï est le tuyau d'amenée de la vapeur dans la capacité cylin- 
drique C, qui est le condenseur proprement dit; 
J est un tuyau partant de B pénétrant dans C. où il se termine 
par une pomme d'arrosoir et qui produit l'injection sous la 
forme d'une pluie fine ; le robinet r permet de régler le vo- 
lume d'eau injectée," 
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A est une pompe qui enlevé à chaque 

delà machine l'euu de rondensalion; 

la bdche à eau chaude B' ei envoyée 

dière par la pompe d'altmeniaiion P' 

La pompe A est appelée /»oni/)e ànir 

meni elle expulse l'eau chaude du eo 

l'air contenu dans l'eau d'alimentation 

dans la chaudière par suite de l'élévation 

volatilisation; cet air pourrait créer une 

tante si l'on n'en débarrassait périodrqi 

La fig. 1 17 représente un autre tjpe 

tion. 



A LA DlSTKieUTIOK. 2b3 

double coup de piston 
cette eau se rend dans 
en partie dans la chau- 

, parfe que non-seule- 
ndenseur, mais encore 
et celui qui se dégage 
de température et de la 
contre-pression impor- 
uemeni le condenseur. 
de condenseur à injec- 




2" Les condenseurs ù surface. — Ces condenseurs consistent 
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en un faisceau de tubes ouverts par les deux bouts, traver- 
sant les deux parois opposées d'une capacité cylindrique dans 
laquelle arrive la vapeur d'échappement. A Taide d'une pompe 
dite de circulation, on fait circuler entre les tubes de l'eau 
froide et qui détermine la condensation de la vapeur. Il est 
clair que ce genre d'appareils détermine la condensation 
moins rapidement que les condenseurs à injection; mais leur 
emploi devient indispensable lorsque l'eau froide, par suite 
des matières étrangères qu'elle renferme, ne peut servir à 
l'alimentation. Tel est le cas des machines marines, dont les 
chaudières ne sont alimentées que par de l'eau douce; l'eau 
de condensation, qui est complètement pure, peut, avec une 
petite addition d eau en réserve, suffire à l'alimentation. 

Si l'on fait abstraction des pièces U et A sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin, \esjig, ii8, 119 et 120 se rapportent à 
un condenseur à surface; les deux premières représentent 
respectivement les coupes verticales suivant le grand axe ho- 
rizontal et le petit axe de l'appareil, la troisième est la pro- 
jection de la section faite par le plan horizontal XY. 

T est le tuyau d'arrivée de la vapeur; 

/ celui qui amène l'eau qui doit déterminer la condensation ; 

/' le tuyau de sortie de cette eau quand elle aproduit la con- 
densation ; 

P la pompe à air qui est à double effet; 

s, s les clapets d'aspiration et s', s' les clapets de refoulement 
de l'eau de condensation qui s'échappe par les orifices 0, 
et que l'on peut recueillir pour Talimentalion ; 

V le tuyau qui conduit au dehors l'eau de condensation. 

On voit qu'ici l'évacuation du condenseur a lieu après 
chaque coup de piston simple, ce qui est un avantage sur la 
première disposition que nous avons décrite. 

Les mêmes figures, mais complètes, représentent un con- 
denseur d'une des machines à vapeur des hauts-fourneaux de 
llans (Jura) ; il est en même temps à surface et à injection. 

U est le tuyau d'arrivée de l'eau d'injection qui s'élève par 
aspiration d'un réservoir inférieur et dont on règle le débit 
par un papillon; A un cylindre creux horizontal percé de 
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irous, se raccordanl avec ce luyau, placé dans le condenseur B. 
au-dessous des lubes; l'eau s'échappe en pluie fine par ces 




L'eau qui produit la coiideiisaiion partielle duiis les lubes 
est refoulée par la pompe d'idimenlaUon et se rend, après 
s'élre échauffée, dans la chaudière. On évite ainsi l'encombre- 
ment des matières organiques, dues au graissage des robinets, 
qui sonl entraînées par la vaporisation, parliellemeiil refou 
lées dans la chaudière lorsqu'on alimente avec l'eau de con 
densation, ei qui, en rendant l'eau visqueuse, ont pour effel 
d'augmenter la proportion de liquide envoyée dans le cy- 
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lindre. Quant à Peau de condensation, elle est rejelée au de- 
hors sans ôtre utilisée. 

Quel que soit le système employé, le condenseur est mis 
en communication avec Textrémilé supérieure d'un tube ver- 
lical dont l'extrémité inférieure plonge dans une cuvette de 
mercure. La hauteur de la colonne de mercure dans le tube 
fait connaître l'excès de la pression atmosphérique sur la pres- 
sion dans le condenseur et, par suite, la dernière de ces pres- 
sions. Ce manomètre a reçu le nom &' indicateur de vide. 

On emploie souvent aussi des indicateurs de vide métal- 
liques, qui sont basés sur le même principe que les mano- 
mètres métalliques. 

Dans les applications, il serait superflu d'avoirégard à des va- 
riations périodiques ou accidentelles de la pression baromé- 
trique pour se rendre compte du bon fonctionnement d'un 
condenseur; mais la considération de Taltitude ne doit pas 
être négligée; et en effet, entre o et 900 mètres d'altitude, la 
colonne baromélrique baisse de i centimètre environ par 
120 mètres de hauteur d'élévation. Si donc deux indicateurs 
de vide se trouvent aux altitudes o et 800 mètres et indiquent, 
par exemple, o"™,65 de colonne de mercure, les pressions dans 
les deux condenseurs seront respectivement o*",!! et o™,o34, 
et le premier se trouvera dans des conditions moins avanta- 
geuses que le second. 

Pour que la contre-pression ne soit bien supérieure à la 
pression dans le condenseur, il ne faut pas donner un diamètre 
trop petit au luyau de comniunicaiîon entre le condenseur et 
le cylindre, et éviter les étranglements dus surtout à la pré- 
sence de robinets. 

75. De la quantité d*eau à introduire dans le condenseur. 
— Soient 

/ la température de la vapeur d'étendue; 

73 la proportion de vapeur sèche qu'elle renferme; 

p la pression de cette vapeur; 

p son poids spécifique; 

r sa chaleur de vaporisation; 

la température de l'eau froide d'alimentation; 
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/' la température finale que l'on veut obtenir dans le conden- 
seur et qui est généralement comprise entre 25 et 4o degrés; 
p' la pression de la vapeur saturée à la température /'; 
X le poids d'eau à condenser que l'on doit injecter; 
Pa la pression atmosphérique; 
n le poids spécifique de Teau ; 
c sa chaleur spécifique. 

La quantité de chaleur interne de la vapeur et de l'eau avant 
le mélange est 



^0 
cdt. 



De l'introduction de l'eau dans le condenseur résulte le 
travail 

Le refoulement de la vapeur dans le condenseur donne lieu 
au travail extérieur 

I — 7) 

en négligeant le volume d'eau — =— • L'équivalent calorifique 
du travail total extérieur est donc 

"> i[f,i''--")-=f} 

La somme des quantités de chaleur [a) et [b] devant être 
égale à la chaleur interne 

(i H- x) 1 cdt 

du mélange, on a la relation 

(f) X= r — — • 
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Celle formule donne pour x une valeur un peu irop forte, 
puisqu'elle suppose que louie la vapeur s'esl condensée, tan- 
dis qu'une petite partie reste dans le condenseur et dans le 
tuyau qui le fait communiquer avec le cylindre; mais il n'y a 
en cela aucun inconvénient, puisque Ton se propose surtout 
de ne pas obtenir une température supérieure à /'. 
On pourra même prendre pour le même motif 

(2) x = - 



l 



cdt 

e 



en remarquant que le terme en r=z est toujours très-petit. 

On obtient une limite supérieure de x au moyen de la for- 
mule 



(3) X 



Tç -h / cdt 

Jt' 



f 

Jo 



t' -B ' 



cdt 





résultant des idées anciennement admises sur la chaleur, t^ 
étant la température dans la chaudière et n la chaleur de 
vaporisation correspondante. 

76. Cataracte, — On désigne ainsi un appareil hydraulique 
de petites dimensions relatives, principalement employé dans 
la distribution des machines à sirtiple effet dites de Cornwall, 
que nous étudierons plus loin, et qui, en résumé, a pour ob- 
jet de rendre, à volonté, aussi lente que possible Tune des 
demi-oscillations d'un mouvement alternatif dont l'autre os- 
cillation suit une loi déterminée. 

La cataracte se compose, en principe [Jig. 121 ), d'une pompe 
foulante P placée dans une bâche à eau, dont la tige est arti- 
culée en A à un levier AL faisant corps avec un arbre mobile 
autour d'un axe horizontal 0. Sur l'arbre se trouve égale- 
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menl montée, en sens Inverse de AO et normalement, une lige 
terminée par une masse pesante Q. 




La fig. 122 représente une coupe faite dans l'appareil par un 
Fie. laa. 




plan passant par l'axe de la tige du pision et celui de l'articu- 
lation A. 



7 
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* La soupape d'aspiration de la pompe se trouve en s; Tori- 
k fice de refoulement peut être réduit à volonté au moyen de la 

* vanne V, en agissant sur la lige verticale /' mobile autour de 

Taxe horizontal 0' et articulé en A' à la tige de la vanne. 

^ La machine motrice communique à une tige T, appelée 

* poutrelle, un mouvement rectiligne alternatif; en descendant, 
> un tasseau, dont elle est pourvue, agit pendant quelques in- 
? slanls sur le bras de levier LO et la pompe se remplit d'eau ; 
l dès que T s'est dégagé du levier, le piston de la pompe des- 
. cend sous l'action du poids Q, et d'autant plus lentement que 

l'orifice de refoulement est plus obstrué. 

», * 

^ • La tige t articulée à LO transmet le mouvement oscillatoire 

* aux organes de la distribution. 

77. Des machines à basse, moyenne et haute pression. — 
On dit qu'une machine est à basse, moyenne et haute près- 

. sion, selon que la pression dans la chaudière est au plus 

égale à 2 I atmosphères, qu'elle est supérieure h i \ atmo- 
sphères et inférieure à 5 atmosphères, et enfin qu'elle est au 
moins égale à 5 atmosphères. 

'. Cette distinction, à laquelle on attachait autrefois une cer- 

taine importance, n'a plus pour ainsi dire qu'une valeur his- 

i , torique; il est rare, en effet, que la pression dans les chau- 

dières actuelles soit inférieure à 5 atmosphères. 

; 78. Indicateur de pression, ~ Cet instrument, dont nous 

allons donner la description, a pour objet de faire connaître, 
pour chaque position du piston, dans une oscillation complète, 
la pression de la vapeur dans le cylindre d'une machine de 
Tun ou de l'autre côté du piston. Il se compose [fig, i23) d'un 
tube vertical en laiton A, portant vers sa partie inférieure un 
robinet R au delà duquel il est taraudé. Ce tube renferme un 
piston p, dont la tige est entourée par un ressort à boudin ; les 
encastrements de ce ressort se trouvent respectivement dans 
le piston et dans le fond qui ferme l'ouverture supérieure du 
tube. 

A la tige de /> est adapté un porte-crayon horizontal. Une pièce 
fixée au tube supporte deux cylindres verticaux C, C mobiles 
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autour de leurs axes. A la base du premier de ces cylindres est 
adaptée une poulie; le second sert de barillet à un ressort. 



Fig. 123. 




Une corde est attachée, d'une part, à la tête de la lige du 
piston de la machine, et de l'autre, à un crochel de la gorge de 
la poulie sur laquelleelles'enroule. Si le cylindre de la machine 
est vertical, on fait passer la corde, avani d'arriver à la poulie, 
sur un treuil horizontal de renvoi. Une feuille de papier passe 
sur les deux cylindres et est retenue vers ses extrémités par 
deux pinces; chacune de ces pinces se compose d'un couple 
de lames de ressorts verticales, vissées sur le cylindre cor- 
respondant. 

Le ressort de C a pour effet de lendre la feuille de papier. 



272 
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Avant de donner la vapeur, on visse Tinslrumenl sur un 
tuyau adapté à l'un ou l'autre des fonds du cylindre de la ma- 
chine. Le robinet R élant fermé, lorsque la machine est en 
mouvement, le crayon, approché de la feuille de papier, trace 
sur cette feuille une ligne dont le développement est une 
droite que nous prendrons pour axe des abscisses. 

Si l'on ouvre R pendant la durée d'une oscillation complète 
du piston de la machine, le piston p, sous l'action de la vapeur, 
se déplace et le crayon irace sur le papier une courbe fermée 
{diagramme) dont les ordonnées sont proporlionnelles aux 
excès des pressions correspondantes dans le cylindre sur la 
pression atmosphérique; comme les déplacements de C sont 
proportionnels à ceux des pistons, l'aire du diagramme est 
aussi proportionnelle au travail total développé sur la face 
considérée du piston, travail qu'il est aussi facile de calculer. 

Les fig. 124 et 125 représentent, à une échelle réduite, les 



Fig. 125. 



\\ 



A'-- 



■^' 



V 



Fig. 125. 




diagrammes relevés, au moyen de l'indicateur de pression, 
dans une machine à détente et à condensation. 
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hdijig. 126 est la réduction d'un diagranome relevé sur une 

Fig. 126. 



-^>-r- 



machine du système Corliss, dont nous nous occuperons plus 
loin. 
Le double diagramme représenté par la^g^. 127 a été relevé 

Fig. 127. 




sur la machine Sulzer, coups d'avant et d'arrière. 



IV. 



18 
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NOTE. 



vif>RATIO?(S DES BULLES ET DES TIGES DE PISTON. 



Dans les machines à grande vitesse, rélasticité joue un rôle important 
dans le mouvement de la bielle et de la tige du piston, et les praticiens 
ont donné le nom de foncitement aux vibrations transversales de la bielle. 

Nous allons étudier les mouvements vibratoires en restant dans les 
limites d'approximation que comporte ce genre de question. 

Nous supposerons que la vitesse angulaire de la manivelle est devenue 
uniforme depuis un temps assez long pour que les effets produits par la 
mise en marche aient complètement disparu par suite des résistances 
développées dans le mouvement. Les vibrations seront alors périodiques 
comme les forces qui sollicitent le système, et il suffira, pour obtenir la 
solution du problème, de satisfaire aux équations aux différentielles par- 
tielles du mouvement vibratoire et aux conditions relatives aux limites. 

Nous supposerons encore que la masse de la bielle, de même que celle 
(le la tige du piston, est uniformément répartie sur l'axe de figure de la 
pièce, que la manivelle, en raison de son équarrissage, n'éprouve pas de 
di''formalion a[»pré('iable ; nous ferons d'ailleurs abstraction des frotte- 
ments. 

Soient {f^. vi.^) 

l'axe de l'arbre moteur; 

OA l'axe de figure de la manivelle* 

AB la droite qui représenterait l'axe de symétrie de la bielle, si elle était 
complètement rigide; 

AB' la forme qu'alTecte en réalité cet axe pour la position OA de la ma- 
nivelle; 

03. r la direction du mouvement de la tige du piston. 

Le mouvement vibratoire AB', de part et d'autre de si position moyenne 
AB, peut être considéré comme un mouvement relatif par rapporta une 
fi^zure invariable dont A et B seraient deux points déterminés. Il suit de 
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là que les équations du mouvement vibratoire de AB' s'obtiendront en 
introduisant, dans les équations connues (IP Partie, Chap. XI) des mou- 

Fig. 128. 




X 



u 



vements vibratoires des liges élastiques, les forces d'entraînement et cen- 
trifuge composée, et l'action de la vapeur sur le piston dans les condi- 
tions relatives aux limites. 

Soient 

OA = /', OB = / les longueurs de la manivelle et de la bielle; 
r 

s = - leur rapport supposé assez petit pour qu'on puisse en négliger de- 
vant l'unité les puissances supérieures à la seconde ; 

Oy la perpendiculaire en à Ox\ 

ô l'angle AOK que forme la manivelle avec le prolongement de OB au delà 
du point ; 

« = -p- la vitesse angulaire de la manivelle; 

/ = ABO l'inclinaison de AB sur Ox\ 

K la projection du bouton A de la manivelle sur Ox\ 

X — 0/?, y = inn les coordonnées d'un point /// ; 

X la distance de ce point au bouton A ; 

m' la position que prend sur A'B' le point m de la bielle à l'état naturel. 

En raison de la petitesse de la distance inm'^ on peut sans erreur sen- 
sible supposer que les accélérations d'entraînement et centrifuge com- 
posée de m' ont les mêmes valeurs que pour le point m. 

Composantes de r accélération d'entraînement. — Nous avons 

AK = /'sinQ = /sin/. 

sin/= £ sin 9, 



cos/ — yj\ — i' sinO = I — - sin*& 



18. 
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et 

AK./TiB ,, fv . /v 
X= j =£(/- jr'jsmÔ, 

K/i = x*cosi =x'li sin'ô)) 

a:=^Kn-OK=a:' (ï- ^sin'ô'\ -- rcosG, 

d'où, pour les composantes cherchées, 

—^ = wMrcosO — s'jTCOsaQ), 

d'y 
cit 

Soient ABw la direction indéfinie de AB ; Bp la portion de sa perpendi- 
culaire en B située au-dessous de AB ; y„, y^ les composantes des forces 
d'inertie du point m parallèles à Aw et Ap. 

On reconnaît sans peine que 

• . .d^Y ,d''x 

?«=---sinr^^,+cosz-^^ 

= wV COS0 H- S ( sin'ô — -j cos'ô j — - sin'O cosô , 

ç,=.-cos/^-smz^-, 

= — wVsinôJi — '--+- ecosQ - ~ sin'Qn- —M-\- ScosaG) j, 



ou encore 



«P^ - — wV -;; ~-f- i~ sin Oh- -sm20-f- -sm30 

^* L16 / \ / '2/ 2 4 

— y -.-COS2 0-f--i^e'-jCOS40 • 

Or, comme c ne varie en général qu'entre i et y, on peut négliger sans 

grand inconvénient - devant l'unité, et l'approximation obtenue sera 

d'autant plus grande, pour l'objet qui nous occupe, que le multiple de 
sera plus élevé, par suite de rinlégratit)n. 
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Nous poserons donc tout simplement 

/ y^ = — wVl ( '— 7- ) sinô -+- - sinaô . 

Composantes de l'accélération centrifuge composée, — Soient « et p 
l'abscisse kn' et l'ordonnée m'n' du point m' estimées parallèlement à 
ku et kv. 

Les composantes de l'accélération centrifuge composée vp, parallèles à 
ces deux directions, ont pour valeurs 

' , dv 

^ ' \ du 

^' dt 

Développement de la pression sur le piston en série trigonométrique, 
— Supposons que la pression totale sur le piston n varie d'une manière 
quelconque, mais suivant la même loi dans chaque demi-oscillation de 
cette pièce. Soient/(0) la fonction de représentant la pression de 0-= p 
à ô = TT, et/, (9) la fonction analogue correspondant aux limites tt et 27: 
de la variable. 

La formule de Lagrange donne 

V^* /»37r 
-^2à,J /.(a)cOS/w{0-a)^a. 

Or, par hypothèse, pour a compris entre tt et 27r, on a 

En posant a — tt = 2 p, les intégrales relatives à a et S devront être prises 
entre les limites zéro et tt, et nous aurons 

n7r=2 rV(«)C0S/w(e-a)^Ô— 2 rV(P)cOS/w(0-p-7r)^a, 

formule dans laquelle on pourra maintenant remplacer ^ par a, ce qui 
donne la série 

(e) nTTzzr-a^J /(a)sin^sin/wrô-a — ^j û?a, 
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dont les différents termes différents de zéro ne correspondront qu*à des 
valeurs impaires 2/1 f- 1 de m; en d*aQtres termes, n esi iiéveloppable en 
série de sinus et cosinus d'arcs multiples impairs de z. 

Si la machine fonctionne à pleine pression, on 8/(2) = const./?, d'où 
la formule connue 



n - 1^ V ^'"t^^^ 



TT ^^ AN -1- I 



Supposons maintenant i|ue Tadmission n*ait lieu qu*entre les limites 
zéro et 0,, et que la détente se produise à partir de = ô, jusqu'à =7r, 
ce qui revient à supposer qu'il n'y a pas iïafances à Vintroduciion et à 
Cédmjjpcnwntj ce que ncus expliquerons plus loin. Nous aurons 

/(O .= p de = o à = 0,, 

fyfi = p -1 de .-= a = TT, 

en négligeant l'obliquité de la bielle et en admettant que la vapeur se dé- 
tende suivant la loi de Mariette. 

Nous pourrons dans tous les cas représenter d'une manière générale 
la pression &ur le piston par la formule 

[r,] II^v[-A,^^,sin(2//-+-i)0H-B.,,^,cos(2//-^ i)h]. 

Pour obtenir les équations du mouvement vibratoire, il suffit, dans les 
équations relatives au mouvement des tiges élastiques qui ne sont sou- 
mises à l'action d'aucune force extérieure, d'ajouter à la composante de 
raccéléralion relative l'accélération d'entraînement et l'accélération cen- 
trifuge composée prise en sens contraire; de sorte que, en supprimant 
l'accent de x qui est devenu inutile, et en remarquant que 



cl _ fj_ ^/* _ , f/^ 
dt~~ '''d'i'' de' ~'^' dlP^ 



il vient 



dx 

fl_ 
dx 



a Ad^u {i [ x\ ^ s d^'W 

*'' lA ^^^f Vf -^X . A s . / 
— — —0\ -y- r\ 1 — -jsmO-h-smaG 



Dans ces équations aQib sont définies par les relations 
[a) ''' = 2^ ' Lî'"' 
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dans lesquelles entrent la masse de l'unité de volume et le coefiBcient d'é- 
lasticité E de la matière, la section D. de la tige et son moment d'inertie I. 

Il nous reste maintenant à établir les conditions auxquelles u ei i^ doi- 
vent satisfaire. 

En premier lieu on a 

(2) « = o, <'=o, pourjc = o. 

La bielle n^étant pas censée se prolonger d'une manière appréciable au 
delà de A, le moment, par rapport au point 0, des forces moléculaires dé- 
veloppées dans la section passant par ce point, doit être considéré comme 
nul, de même que celui des forces extérieures ou apparentes agissant sur 
le prolongement de la bielle. On a ainsi 

(3) dx'"^^' pour or = G. 

Soit b' la projection de B' sur AB ; on a pour ce point 

B^'— —Uj Wù'= V, i> = — «tang/, 
d'où 

(4) ('---- lie sinG pour x — /, 

L'effort longitudinal x exercé par la lige du piston sur le point B de la 
bielle se décompose en deux forces, l'une perpendiculaire à 0.r, détruite 

par les glissières, et l'autre -^ sensiblement égale à /dirigée suivant AB ; 
on a ainsi pour le point B 

La composante de glissement (IP Partie, n° 197) étant nulle au même 
point, on doit avoir 

(5) di^ = ^ pour^ = /. 

Soient 

z la distance au point B' d'un point quelconque de la tige du piston à 

l'état naturel; 
z-h (V ce qu'elle devient pendant le mouvement ; 
/', D.' la longueur et la section de la tige, dont la matière est supposée la 

même que celle de la bielle ; 
P la masse du piston et de sa tige. 

Le mouvement vibratoire sera un mouvement relatif par rapport au 
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point B', dont Taccélération est égale à celle de B ou à 

wV(C08Ô — f C082Ô), 



augmentée de 



r/»BB' ,r/»BB' ,d'Bb' , 

(U* £/9» dB* ' 



en posant 

[h) 7/0^=" pourx = /. 

Il vient donc 



(6) —!x "^ ^'[7^ -^^(cosô-f cosaô)H-iîj, 



(h' 



r' étant une constante dont on sait déterminer une valeur. 

Les résultantes moléculaires développées en B entre les deux pièces 
étant égales, on a 

^'^^ dz^^dx""^ pourz = o, x = L 

En ajoutant la force d'inertie du piston à Teffort n, on obtiendra la 
valeur de la tension ou compression élastique développée à la naissance 
de la tige, ce qui donne 

En' — ^ n — PwM r(cosô — scos2G)-+->3-i- -^ 1 

pour z — /', ou, en vertu de l'équation (6) et de la formule (îq), 

(8) Ea'J' = Z[A,„,sin(2« + i)9 + B,„,cos(a/i + i)0]-P^2^ 

pour z = /'. 
Enfin on doit avoir 

(9) w = pour z = o. 

Les équations aux différentielles partielles (i) et (6), et les rela- 
tions (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) donnent la solution complète du 
problème. 

La condition (4) est la seule qui s'oppose à ce que Ton puisse séparer 
les éléments des différentes vibrations; pour se rendre compte de la na- 
ture de la question, on pourra, en raison de la petitesse de s, négliger son 
second membre ou écrire 

( 4' ) v= o pour x= l. 
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Désignant par m un nombre entier qui ne peut être qu'égal à 2 ou im- 
pair, et posant 

cos sm sin 

U, V, W étant des fonctions de x qui seront déterminées par les équations 
linéaires auxquelles se réduisent les équations (i) et (6), dont deux sont 
du second ordre et l'autre du quatrième, après la substitution de ces va- 
leurs; les sept constantes introduites par l'intégration se déduiront des 
conditions (2), (3), (4'), (5), (7), (8) et {9). Mais nous ne croyons pas 
devoir entrer dans le détail du calcul, qui ne présente aucune difficulté 
et qui nous entraînerait trop loin. 
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CHAPITRE V. 

DES DIFFÉEŒNTS SYSTÈMES DE DISTRIBOTION. 



§ I. ~ DistribiUion à simple tiroir à coquille. 
Détente Jixe. 

79. L'organe de distribuilon appelé tiroir à coquille, en rai - 
son de sa forme particulière, esi symétrique par rapport au plan 
passant par son centre de gravité, parallèle à son mouvement 
de translation et perpendiculaire à la face plane [glace) de la 
surface extérieure du cylindre sur laquelle le tiroir glisse. 
L'axe de la barre de traction est naturellement compris dans 
ce plan. 

Le mouvement alternatif du tiroir est produit par un excen- 
trique monté sur l'arbre moteur. Le plan de la glace passe par 
la direction de l'axe de rotation. 

Lesjig. 129, i3o, i3i représentent les coupes d'un même 
tiroir dans des positions différentes ei de la portion du cy- 
lindre; les lumières d'admission sont désignées par les lettres 
X, x' et la lumière d'échappement par e. 

Lorsque le tiroir est dans sa position moyenne [fig. 129), les ' 




longueurs des parties du tiroir qui dépassent les bords exté- 
rieurs des lumières d'admission sont égales et portent le nom 
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de recouvrement extérieur; il en esi de même des parties 
pleines ou recouvrements intérieurs du liroir, mesurées à par- 
tir des bords iniérieurs des mêmes lumières. 

Supposons (l'abord que le mouvemeni aiiernaliT du tiroir 
soit lel que la lumière ce commence i se découvrir quand le 
piston est a fond de course a gauche (Jig t3o] Celle lumière 



F.G Tîo 




se démasque de plus en plus, puis le tiroir revenant sur ses 
pas, le fait inverse se produit et la lumière se referme avant 
que le piston soit arri\e a fond de course a droite; la dé- 
tente commence alors, et, lorsque le piston est parvenu àl'ex- 
trémilé de sa course, il s'établit une communication entre b 
lumière « et la lumière d'échappement e {/ig. i3ij par l'inter- 

Fig. ,3.. 



/7É 



médiaire du creux du tiroir; l'échappement a lieu pendant 
toute la course du piston, de la droite vers la gauche, pour la- 
quelle la lumière ot' joue le même rôle que celui ci-dessus de «. 

En réalité, les choses ne se passent pas tout à fait ainsi : la 
vapeur est introduite sous le piston un peu avant qu'il soit 
arrivé à fond de course, à gauche par exemple, ce qui consti- 
tue Yavance à l'admission. 

L'échappement commence un peu avant que le piston soit 
arrivé à fond de course à droite, d'où ce que l'on appelle 



\ 
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Vavanceà l'échappement. Le pislon revenani de la droite vers 
la gauche, la lumière a est Termée avant que commence 
l'avance d'admission; la vapeur qui reste sous le piston à 
gauche est alors comprimée sur une certaine longueur de la 
course, ce qui détermine une période de contre-pression. 

L'avance à l'admission crée sous le pislon un matelas élas- 
tique très-favorable à la conservalion des pièces de la machine, 
en atténuant les chocs inhérents au changement de sens du 
mouvement aux poinis moris. De plus, elle offre l'avantage de 
réduire la perte de pression de la vapeur à son arrivée sur le 
piston, au dépari de chaque point mort. Nous reviendrons 
d'ailleurs, dans un autre Chapitre, sur l'utilité de l'avance 
à l'admission. 

Il faut, pour qu'une machine se trouve dans de bonnes 
conditions, que les orifices par lesquels doit passer un cou- 
rani de vapeur aient une grande section, pour éviter les élran- 
glements, qui donnent lieu à des pertes de tiavail. 

On dit que la lumière, en pénétrant dans le cylindre, subit 
un étirage ou un laminage, tant que la lumière d'admission 
n'est pas complètement démasquée. 

La section des lumières d'admission est généralement com- 
prise entre yj et yj de celle du cjlindre. La section du tuyau 
qui amène la vapeur à la machine est ordinairement égale à 
7OU tV de celle du cylindre. 




Dans les machines à connexion directe, supposées horizon- 
tales pour fixer les idées, la botte de distribution est située 
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tantôt au-dessus ou au-dessous du cylindre, tantôt latérale- 
ment à ce cylindre. 

Dans le premier cas, la direction du mouvement du tiroir 
[fig. 128) est oblique à celle du mouvement du piston; dans 
le second, ces deux directions sont parallèles; le tiroir est 
alors vertical et les stuffing-box servent de guides. 

Mais il est clair que, toutes choses égales d'ailleurs, la dis- 
tribution et l'échappement s'effectuent de la même manière 
dans Tun et l'autre cas, et nous choisirons le second pour ne 
pas avoir à considérer deux directions de mouvement. 

80. Théorie analytique de la distribution, — Nous conti- 
nuerons à désigner, comme au n® 35 de la IV* Partie, par 

L la longueur de la bielle du piston; 
Il le rayon de la manivelle; 

6 l'angle qu'il forme avec celui qui aboutit au point mort ex- 
térieur. 

Soient /, r, 9 la longueur delà barre d'excentrique, l'excen- 
tricité et l'angle qu'elle forme avec ce point mort extérieur; 

e le rapport y • 
L'excentricité Oa [Jig. i33) fait, avec la manivelle OA, un 

Fig. i33. 




angle égal à 90 degrés, augmenté d'un certain angle a appelé 
angle d^avance ou de calage, de sorte que l'on a 

ep = 90** H- -H a. 

Pour obtenir 06, il suffit, dans la formule (i) du numéro 
ci-dessus, de remplacer respectivement OB, L, R, 0, e par 06, 
/, r, 9, e', ce qui donne 

06 = / -+- /• fsin (0 -t- a) - i cos» (0 -h a) j. 
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Soient 

z et /i les distances du milieu du tiroir au point et à l'extré- 
mité b de la barre d'excentrique; 

s, sf les recouvrements extérieur et intérieur; 

.i, a' les ouvertures partielles des lumières d'introduction, cor- 
respondant aux avances à l'introduction et à l'échappement. 

Nous aurons 

z = 0^-+-/, = /-h/, -+-/•[ sin(O-ha) ^lcosM6-+-a) |. 

On détermine le milieu de la lumière d'échappement en 
amenant la manivelle à chacun de ses points morts, puis tra- 
çant le milieu des positions correspondantes du centre du ti- 
roir en projection orthogonale sur la glace. 

Le tiroir occupe sa position moyenne et recouvre égale- 
ment les deux lumières d'admission lorsque son milieu coïn- 
cide avec celui de la lumière d'échappement; on donne à ce 
dernier point le nom de centre d'oscillation, 

La dislance 2, de ce centre au point 0, ou la moyenne des 
valeurs de z pour 6 — o et ^ = 180", est 

Soit Ç -= 3 — ::, la dislance du milieu du tiroir au centre d'os- 
cillation ou d'un point quelconque du tiroir à sa position 
moyenne; celte distance sera posiiive ou négative, selon 
qu'elle sera mesurée à droite ou à gauche de son origine. 
Nous aurons 

i s' ) 

(1) r — rj sin(0-h x) — -[oo^^/j" ^- y.) - cos'a] '. 

Si la lumière a s'est ouverte sur la largeur w, c'est que le 
tiroir a avancé vers la droite à partir de sa position moyenne 
de 5 -h r.) ; nous avons donc Ç =: s -+- 'o, ou 

(2) M -+- .V = /• ! sin (0 -r- a^ — - Tcos' 1 — ^^ — costal !. 
Pour : o, on a m z j, d'où la relation 
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qui fera connaître Tune des trois quantités a, s, a, connaissant 
Tauire. 
L'équation (i) peut alors se mettre sous la forme 

(4) w = «-H r|sin(0-i-a) — sina [cos*(0-t- a) — cos'a] (• 

La délente et rintroduction'commenceront respectivement 
pour la plus petite di et la plus grande 64 des valeurs de 6 
données par Téquation ca := o, ou 

sin(O-ha) -— sina -h -[cos' (0-4- a) — cos'a] 

En négligeant d'abord les deux derniers termes du second 
membre de cette équation, qui sont de très-petites fractions, 
on a, comme première approximation, 

0, = TT— 2a, 0^ = 27r, 

et, en tenant compte des premières puissances des termes 
négligés, 

(5) 0, = ;r — 2a H —^ 0^ — 27r — 



A'COSa * /'COSa 



Soit maintenant 0/ la largeur dont la lumière a s'est démas- 
quée pour l'échappement; le déplacement en valeur absolue 
— Ç du tiroir à partir de sa position moyenne est évidemment 
égal à 6' -f- w', et l'on a ainsi 

(2') w'h- .ç' = — r|sin(0-t-a) — jr[cos'(0-4- a)— cos'a] >; 

d'où, pour = TT, la relation 

(3') rtf'-h/ = rsina= fl -+- 5. 

Ainsi donc, si l'on se donne l'avance à l'introduction et le 
recouvrement extérieur d'après le degré de détente que l'on 
veul obtenir, comme nous le verrons plus loin, on ne pourra 
prendre arbitrairement, dans certaines limites du moins, que 
l'une des quantités a! et 5'. 
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L'équation (2'] peut maintenant se meure sous la forme 

(4') w' = fl' — r I sin (0 -f- a) -+- sina — - [cos* (0 -h a) ^ cos'a] ( . 

La plus petite ôi et la plus grande 6» des valeurs de don- 
nées par réquation w' = o, ou 



-' • a' 



Sin(0-f-a) = — 8ina-T--[cOS*(0-t-a) — COS'a] -f--, 

correspondront respectivement aux commencements de l'é- 
chappement et de la contre-pression, et Ton trouve facilement 

[ =7r-. , 

1 ^ rcosa 

(y) 

. a 

9 = 27r — 2aH • 

^ rcosa 

Nous avons ainsi le lableau suivant : 

9 
Pleine pression ^o = ^ » 

Détente 0, — tt— aan ? 

rcosa 

, ^ , I Échappement 0„ = ti , 

(6) / rcosa 

Compression 0, — 27r-— aan , 

"^ rcosa 

Admission 0. = 2tz . 

\ rcosa 

Ces formules s'appliquent évidemment à Taulre lumière 
d'admission, en comptant les angles 9 à partir du point mort 
intérieur, ou encore en conservant la, première origine de ces 
angles, en augmentant 9 de tt, sauf à réduire de 271 les résul- 
tats obtenus. 

Si, avec un tiroir donné, on fait varier a, les ouvertures 
des lumières correspondant aux avances à Tiniroduclion et 
à l'échappement augmentent et diminuent avec cet angle ; c'est 
ce qui résulte des formules 

(A) a = rs\nx — s^ a' = rsinoL — s'. 
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Si a devient suffisamment petit, a ou a' peut devenir négatif, 
et l'avance se charge en retard à l'introduction ou à l'échap- 
pement. 

Pour que la machine puisse fonctionner, il faut évidemment 
que l'admission soit terminée sous l'une des faces du piston 
au plus tard quand elle commence sous l'autre, ou que 

a a 

TT — 2a H <'7r î 

rcoS'Jc rcosa 

d'où 



a 



rcosoL 

Il faut aussi que l'échappement commence sous l'une des 
faces du piston, au plus tard lorsque l'admission a lieu sous 
l'autre face, ou que 



a a 



rcosa rcosa 

d'où 

a'^a et .v'<^. 

Ainsi le recouvrement intérieur doit être au plus égal au re- 
couvrement extérieur. 

Si l'on a a rir o, il faut, en vertu de la formule (3'), que 
l'on ait 

« = o, a'=Oj s == Oj s'=o] 

le tiroir ne doit pas avoir de découvrement, mais il n'y a pas 
de détente. 

L'avance à l'admission doit être inférieure à l'admission 
utile, car autrement la détente serait immédiatement neutra- 
lisée, du moins en grande partie, par la contre-pression, et, en 
faisant la part des résistances passives, la machine, même à 
vide, fonctionnerait péniblement ou ne fonctionnerait pas du 
tout. Cette condition se traduit par l'inégalité 

a a' 

TT — 2a — 



rcosa rcosa 

OU 

TT a-hn' 
a< ■■, 

2 2A'C0Sa 

OU encore, en vertu des relations (A), 
(B) a-i-tanga<-H 

IV. 19 
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Comme s et s' sont loujours inférieurs à r, on voit que a ne 
pourra même pas alieindre la limite donnée par l'équation 

an- langa= - -h i; 
d'où, à très-peu près, 

a ^r 60", 

valeur que nous considérerons comme limite maximum ex- 
trême. 

Lorsque a dépasse une certaine valeur, les formules (6), 

, a a' 
qui supposent que les rapports - ? r sont petits, 

ne doivent plus être considérées comme donnant une ap- 
proximation suffisante. Supposons, par exemple, que a soit 
nul, pour a — 3o** ; nous aurons, pour a = 60", en vertu de la 
relation (3), 

a— r(sin6o° — sin3o°) et — - - 0,743, 

fraction dont le carré n'est pas négligeable devant l'unité ; 
mais alors on pourra avoir recours aux méthodes géomé- 
triques que nous ferons connaître plus loin. 

On apprécie chacune des périodes que présente une distri- 
bution par le rapport du chemin correspondant parcouru par 
le piston à la course totale. 

81. De l'admission, — Nous ne considérerons ici que la 
partie utile de l'admission, qui commence à partir du point 
mort. 

On obtiendra le chemin parcouru x par le piston à partir du 
point mort extérieur, en retranchant de l'expression (1) du 
n" 34 de la IV' Partie sa valeur correspondant à (5— o, ce qui 
donne 

(C) a:r. R U - cosO _ Isin'oV 

Nous considérerons e comme étant du même ordre de gran- 

1 , a a' . ,, . . 

deur que e, -î —9 pour continuer 1 approximation que nous 

avons adoptée. 
En remplaçant 9 par l'expression de 0, donnée par la seconde 
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des formules (6), on trouve, pour Tadmission relative, 

(7) pt^— -r;r = cos'a -t- -sina — --sin^2a. 
^ ' " 2R r 4 

On reconnaîtra facilement que, pour obtenir le rapport sem- 
blable \j\^ relatif à l'autre face du piston, il suffit de changer le 
signe de e, ce qui donne 

{7') fA^ == cos^a H- -sina H- -sin^2a, 

r 4 

d'où, approximativement, 

,Q. P-rt — f^« S sin'2a 2 

(8) = 7— = 2ssin^a. 

^ ' Ffl ^ COS''a 

Si, pour simplifier le langage, en rapportant les positions à 
l'axe de rotation, nous qualifions ^l intérieure et d*exiériei(re 
les faces du piston le plus rapproché et le plus éloigné de cet 
axe, nous dirons que l'admission est plus forte sur la face ex- 
térieure que sur la face intérieure, et que la différence en va- 
leur relative est égale au double du rapport de la manivelle à 
la bielle multiplié par le carré du sinus de l'angle d'avance; 
c'est cette différence entre les deux admissions qui explique 
les secousses périodiques que Ton éprouve sur un bateau à 
vapeur à un seul cylindre horizontal. 

Quoique la fraction (8) puisse atteindre et dépasser 7^» on 
peut toutefois, sans inconvénient, quand on considère une ou 
plusieurs révolutions, supposer que l'admission est la même 
sur les deux faces et qu'elle est égale à 

(9) p^— COS a -I- - sina. 

82. De la détente, — La fraction de la course du piston 
correspondant à l'avance à l'échappement s'obtiendra en re- 

X 

tranchant, l'une de l'autre, les valeurs de —7; correspon- 

2K 

dant àô = 7ret0=:7r 9 ce qui donne une quantité du 

rcosa 

second ordre que nous sommes convenu de négliger; de sorte 

que la détente est exprimée par 

(10) |x^ = I — fx^ — sin^a -h -sina. 

'9 
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83. De r échappement. — L'échappement moyen, pour les 
deux faces du pislon, s'obtiendra en divisant par 2R la difiFé- 
rence entre les valeurs de x pour 9 = ô^ ei 9 :=^ 9^, et faisant 
abstraction du terme en e, 

(11) p^ - COS'a H sma. 

8^1-. De la compression. — L'avance d'introduction ne don- 
nant qu'un terme du second ordre, on a, pour la période de 
compression, 

fx^ =^ 1 — pt . = cos'a H sina. 

Si l'on fait abstraction des avances, on voit que les chemins 
parcourus par le piston dans les périodes de la pleine pression 
et de i échappement sont égaux et qu'il en est de même pour 
la détente et la contre-pression, 

85. Limites de l'angle d'avance, — On reconnaît facilement 
que le chemin parcouru par le piston pendant l'avance ou le 
retard d'introduction, c'est-à-dire la valeur de x pour = ©4, 

est r-' Les limites de a devront être déterminées par 

2/''cos''a ^ 

la condition que ce chemin soit au plus égal à une fraction 
donnée - de la course totale, ce qui donne, selon que a est 



}i 



positif ou négatif. 



<2i / -1 

/' cos a 



v/r. 



d'où, en partageant cette double inégalité et en ayant égard à 
la formule (3), 

A 

sm a — 2 i / - cos a < - 5 

\ n r 



sma 



/l 

4 /-cos« > - 

^ n r 



La considération de l'échappement donnera des conditions 
analogues, et l'on devra prendre les limites qui satisfont aux 
quatre conditions que l'on obtient de cette manière. 
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86. Représentation graphique du jeu de la distribution. — 
Dans ce qui suit, nous négligerons l'obliquité de la barre de 
l'excentrique, qui, comme nous l'avons vu plus haut, ne joue 
qu'un rôle très-secondaire dans la distribution. Nous aurons 
ainsh 
10 S=^sin(e^«). 

1" Diagramme poWre de M. Zeuner. — Si l'on considère Ç, 
en valeur absolue, comme un raj'on vecteur correspondant à 
l'angle polaire 6, l'équation (r) représente deux cercles d'un 
rajon égal à r, passant par le pôle [fig. i34) où ils sont 

Fie. '3'.- 




tangents, dont la ligne qui joint les centres C cl C fait un angle 
égal à 90" — a avec la direction Ox du mouvement du piston. 
Pour fixer les idées, nous supposerons que £ représente la 
dislance de l'extrémité extérieure du recouvrement de gauche 
à la position moyenne de cette extrémité, qui est celle pour 
laquelle le tiroir recouvre également les deux lumières d'ad- 



On aura i; = j lorsque la lui 



i sur le point d'être 
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démasquée, el Ç — « sera, pour une valeur plus grande de 0, 
rouveilurc de la lumi*»re. Si donc m., m^ sonl les inlersec- 
lions de la circonférence C avec la circonférence décrite du 
point comme centre avec un rayon égal a s^ la portion 
nianirn]^ de cette dernière correspondra à Touverture de la lu- 
mière; la longueur dont la lumière sera ouverte pour l'angle 
mOx = sera la portion mq du rayon vecteur comprise entre 
les deux cercles. 

Comme nous l'avons fait remarquer, on peut sans inconvé- 
nient négliger Tobliquilé de la bielle daixs la détermination 
des points principaux de la détente, quoique pour des points 
intermédiaires celle hypothèse puisse conduire à des erreurs 
appréciables sur la position du piston, dont la détermination 
n'olîre d'ailleurs aucun intérêt. 

Si donc, du poinl comme centre avec un rayon égal à la 
manivelle R, on décrit une circonférence, que du point M où 
celle circonférence est rencontrée par le prolongement de Om 
on abaisse une perpendiculaire MP sur 0:c, le pied P de celle 
perpendiculaire représeniera la position du piston correspon- 
dani à celle du tiroir définie par le point m. 

Soient Mo le poinl mort situé sur la partie positive de Ox; 
m, le poinl de la circonférence C situé sur la même droiie; 
les angles niaOnioy nuOm^ correspondent respectivement à 
Tavance d'acimission et à la pleine pression. 

La délonle cominence donc à parlir du poinl m'^, ou, si l'on 
veut, de la position MjcJu bouton de la manivelle située sur 
le prolongemeni de Oa/z'^. Lorsque ? deviendra négatif, le 
point m se trouvera sur le cercle C. 

Supposons maintenant que 'Ç soit la dislance de l'exlré- 
milé du recouvrement intérieur à sa position moyenne; Tou- 
verlure ? — s' de la lumière d'échappemenl est représen- 
tée par la portion du rayon vecteur déterminée par la circon- 
rérence C et la circonlcrence ayant pour centre et s' pour 
rayon; si donc îie, n,, sont les intersections de ces circonfé- 
rences, ]\L, M. les points rorrespondanis de la circonférence 
de iciNon R, la délenle aura lieu entre M^et M^, l'échappement 
eiilr(î AJ^ (!l Mr, cl la compression entre M^ et la position Ma 
de xM située sur la direction de Onia. 
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Les différentes phases que présenienl l'ouverture ei la fer- 
meiure de la lumière d'échappement de droite peuvent se 
représenter sur la même épure; ainsi l'échappement a lieu 
de Ortl à On", la compression de On™ à Om™, l'avance d'ad- 
mission et l'admission de Om" à Om^, et là délente de Oni", à 
On[. 

2" Diagramme circulaire de Renlaux. — Nous avons, 
pour les ouvertures contemporaines d'admission et d'échap- 
pement, 



(3) 



(' = /-sin(9-ha)- 



Désignons par e la largeur des lumières d'admission. Du 
cenire de rotation de la manivelle [Jig. i35) décrivons 




avec un rayon égal à r une circonférence, et soit m^ le point 
où elle rencontre la direction 0^ de la lige du piston; 
menons le diamètre B'OB", qui fait avec Ox, en sens in- 
verse de la marche de Q, an angle égal à a; portons à partir 
du point 0, sur le rayon perpendiculaire à ce diamètre, les 
longueurs OA=;s,OE = j', puis prenons AL=^EM=e, et 
enfin, par les points A, E, M, L, menons les parallèles A'A", 
E' E", M'M", L'L" à la droite B' B'. 
Soient «, e les pieds des perpendiculaires abaissées d'un 
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point m de la demi-circonférence B'moB'' correspondant à 
Tangle 6 = mOnio sur les droites A' A", E'E"; on a 

ma = rsin(B -+- a) — j, me = rsiii(ô -+- a) — /, 

et ces deux longueurs représentent respectivement les ouver- 
tures d'admission et d'échappement. 

Si m est en mo, les avances linéaires à l'admission et à l'é- 
chappement sont /Woûo, nioCo; ces avances commencent res- 
pectivement lorsque m se trouve en A' et E'. 

De L' en L" ta lumière d'admission, et de Ivi' en M" la lu- 
mière d'échappement sont complètement ouvertes; la dé- 
tente commence en A" sous la face gauche du piston, et sous 
l'autre face l'échappement commence en E', se termine en E". 

On complétera l'étude de la distribution pour 0> i8o% en 
répétant les mêmes constructions sur l'autre demi-circonfé- 
rence. 

La position du piston correspondant à celle du point m du 
tiroir est représentée par la projection de ce point sur Ox, 

3° Diagramme orthogonal de Fauveau. — Soient [fig* i36) 

Fig. i36. 




le centre de la manivelle; 
Ox la direction du mouvement dr 
^ = Rcos0, j= rsin (0 H- a) la «^^ 
Ox du bouton de la manivelle 
de chaque point du tiroir à sa 



Par l'éliminr 
tient 

(0 R\ 



^ntre h 



^)a projecliop •^-*^*^ 
jrresp'^ 
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équation qui représente une ellipse rapportée à son centre, 
dont le tracé donne une représentation graphique du déplace- 
ment du tiroir comparé à celui du piston. 

L'inclinaison cp du grand axe sur Ox, le demi-grand axe a 
et le demi-petit axe b sont donnés parles formules 

aRrsina _ aR^/^cos'a 
tang 29= -:o2 zr ' ^ = t>'2---2 n — ■ ■ 5 — ^ 5 

• 2 _ aR'/'^cos^a 



R^cos^fp-f-Rrsinasin 2^ -t- /"'sin^cp 



Pour ^=riizR, on a j==±rsina, et les tangentes aux 
points correspondants I, F sont perpendiculaires à 0^. 

Portons, à partir de 0, les longueurs 0Ei=5', OS. = s, 
AM = e, et menons par les points E, A, M les cordes E'E", 
A' A", M'M". Si nous remarquons que les ouvertures d'admis- 
sion et d'échappement sont y — s, y— s\ nous reconnaîtrons, 
comme dans Tépure précédente, que l'échappement, sous la 
face de droite du piston, a lieu pour la position du bouton 
de la manivelle donnée par la projection horizontale de E', 
tandis que le commencement de l'admission sous l'autre face 
correspond au point A'; l'avance d'admission a lieu de A' en 
I, la pleine pression de I en A", la lumière d'introduction 
étant complètement ouverte de M' en M'', etc. 

Pour compléter l'épure, il faudrait mener, dans la deuxième 
moitié de l'ellipse, les mêmes cordes que dans la première. 

Nous n'insistons pas davantage sur cette épure qui est main- 
tenant abandonnée d'une manière générale, attendu qu'elle 
comporte un tracé plus long et moins précis que les deux 
précédentes. 

4" Diagramme de Mullev,— Soient Oflo [fig» 137) la position 
de l'excentricité correspondant à un passage de la manivelle 
au point mort extérieur; Ox^ la direction de la tige du tiroir; 
concevons qu*à cet instant on imprime au système du récep- 
teur et de la distribution, autour de l'axe 0, une rotation 
égale et contraire à celle de l'excentricité ainsi ramenée au 
repos; la tige du tiroir tournera de la droite vers la gauche et 
prendra, au bout du temps / correspondant à l'angle Q réelle- 



I 
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menl décrit par Oao, la position Ox, faisant avec Or^ un angle 
égal au précédent. 

Fig. 137. 







fi„ ._. 



• 

Ao 







\ 



\ 



\ 



f'tA 



-♦f^ 



; . /' 



1 '/' 



y/ 



X 



kahu/ Ijo «^0 



Il est clair que Ton peut supposer que le centre du tiroir 
coïncide avec Textrémiié de la barre d'excentrique, puisque 
la loi du mouvement de ces deux points est la même. 

Soient ^o> f>i9 b les intersections de Ox^y de son prolonge- 
ment, au delà du point et de Oxy avec le cercle décrit du 
point «0 comme centre avec un rayon égal à la longueur / de 
la barre d'excentrique; O60, 06,, 06 seront les distances du 
milieu du tiroir à Taxe de rotation correspondant aux points 
morts intérieur, extérieur et à Tangle décrit 0. 

Soient de plus 1, /r, h les intersections de Ox avec les cer- 

1 j ^ 6,60 6,6. 6,6„ 
des de centre O ayant pour rayons — > h^, -'-'«; 

1 sera le centre d'oscillation; par suite, bh représentera Tou- 
vcrture d'admission et 1/r l'ouvehure d'échappement. 

Si Ao et /fo sont les intersections du deuxième cl du troisième 
des cercles ci-dessus avec O^o, les longueurs 60A0, 6«/ro seront 
respectivement les avances linéaires d'introduction et d'é- 
rhappcmont lorsque le piston sera au point mort de gauche. 

Cette épure, quoique donnant rigoureusement les positions 
du tiroir pour les valeurs successives de 0, présente, dans la 
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pratique, de sérieux inconvénients; car, en général, comme, 
pour obtenir une exactitude suffisante, elle doit être exécutée 
en grandeur naturelle, et que presque toujours les barres d'ex- 
centriques sont très-grandes parrapport à l'excentricité, Tépure 
exige un espace démesuré; d'autre part, les intersections des 
cercles ayant lieu à angle aigu ne peuvent être obtenues avec 
toute la précision nécessaire. 

La méthode de Mûller ne peut être employée avec avantage 
que lorsque les barres d'excentrique sont très-courtes, ce qui 
rend la distribution défectueuse, ou lorsqu'on veut déterminer, 
pour une position donnée de la manivelle, la position corres- 
pondante du piston. 

Cette dernière s'obtiendra en employant la même méthode 
que ci-dessus, en opérant sur la manivelle OA» placée suivant 
0^1 et la longueur L de la bielle, comme on l'a fait sur Oa^ et /. 

87. De la distribution dans les machines à balancier. — La 
seule différence qui existe entre la disposition adoptée dans 
les machines et la précédente consiste en ce que la tige du 
tiroir n'est pas reliée directement à la barre d'excentrique, 
mais bien à Tune des extrémités d'un levier coudé mobile au- 
tour d'un axe ùxe dont l'autre est articulée à celle de la barre. 
Le mouvement du tiroir suit donc, ou à très-peu de chose 
près, la môme loi que dans le cas^précédent, et les formules 
ci-dessus sont applicables, en supposant que r représente 
l'excentricité réduite dans le rapport des bras de levier. 

§ n. — De la distribution dans les machines oscillantes. 

Renversement de la marche, 

88. Coulisse ordinaire, — La distribution s'opère toujours 
au moyen d'un tiroir à coquille. Les tourillons du cylindre 
sont creux; la vapeur arrive dans la boîte de distribution par 
l'un d'eux et s'échappe par l'autre. 

Si Ton effectue l'intégration de la formule (i) du n** 43 de la 
l\e Pariie, qui donne le déplacement du tiroir, en ne consei- 
lla 
vani que la première puissance du rapport — — ^^e', on 
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trouve, en allribuanl à w, a, cw', a! la même signification qu^au 
n°80, 

« — a ou —(«' — «') = rj[8in(0-h a) — sina] 

(i) ^ -t- ~ [sin (0 - a) - sin (ô -f- a) 

I 

' — isin(30-i-a)4-sin(0-Ha)cosaG]j. 

Pour w = o, c'est-à-dire pour le commencement de la dé- 
tente et pour Tavance d'introduction, on peut supposer res- 
pectivement ^—7:— 2a et =-- it: dans le terme en e% ce 
qui donne 

sin(6H-a) — sina ^ — —-^ (sin3a — sina-r- Tsin5a-f-sinacos43t) , 

' 4 



a 



sin(ô 4- a) — sina f- 77 sina: 

^ r 3 



d'où 



a ■' 



ô, — TT — 2a H r- - ' — (sin3a — sina-T- 'rsinSa -f- sina cosia) , 

/COSa 4C0Sa^ ^ J 1 



a 



0, — 2 7r r -■- tanffa. 

^ rcosa 3 ° 

Ainsi donc, l'obliquité de la tige du piston modifie un peu 
Tangle correspondant à la délente et non celui pour lequel 
l'introduction commence. 

Pour déterminer les angles relatifs à l'avance de l'échappe- 
ment et au commencement de la contre-pression, il faudra 
supposer, dans le terme en £% 6 = t:, 6 = 21: — locy et l'on 
obtient ainsi 

sin (6 -4- a) — sina a --- — h Jî-tanga, 
sin(0-t-a) — sina — — — (sina — sin3a -h .^sin5a — sinacos4a), 



^'' 2 .2 



d'où 

0, = TT — — r- ~ £■ tang a , 

^ rcosa •* ^ 

r _ 2 

0, ~- iT. ~ 2 a H * — (sin a — sin 3 a -h ' sin 5 a — sin a ces 4 a). 

rcosa 2C0Sa ^ ' 

Le sens de la rotation de l'arbre changera évidemment si. 
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par un moyen quelconque, on augmente de tt Tangle formé 
par la bielle avec la direclion de la lige du piston, et Ton ob- 
tiendra ainsi la marche en arrière. 

Les épures que nous avons indiquées plus haut s'appliquent 
évidemment dans le cas actuel, pourvu que e* soit assez petit 
pour que Ton puisse négliger sans inconvénient le terme com- 
plémentaire de l'équation (i). 

89. Coulisse des bateaux à vapeur des lacs suisses. — Chaque 
tiroir n'est relatif qu'à une lumière d'introduction et corres- 
pond à une lumière spéciale d'échappement. En supprimant 
la partie pleine opposée au recouvrement, les deux tiroirs 
réunis suivant les deux sections ne formeront qu'un seul tiroir 
à coquille. 

En nous reportant au n° 54- de la IV*' Partiç, nous aurons 



fj) 



r / I R' \ 

— /7 ou — (&)' — rt')— ., . •[sinfO-t-a) — sina] ( i — îTiSin'ô ) 

^ ' 1 sinA"- ^ ' -■ \ 2 rt'-i-R" / 

formule que l'on discutera comme plus haut. 



§ 111. — Distribution à un seul tiroir y à renversement 

et à détente variable, 

90. Coulisse de Steplienson. — La manivelle fait des angles 
égaux avec les deux excentriques, et, d'après la signification 
donnée à a au n*» 4-3 (') de la IV* Partie, chacun de ces angles 
est égal à 90" — x, de sorte que (p = 90" -¥■ -1- y.. 

Nous ne considérerons que la coulisse à barres ouvertes, 
on faisant connaître à mesure les modifications qu'il faut ap- 
porter dîins les résultats obtenus pour qu'ils s'appliquent au 
cas des barres croisées. 

Si nous faisons 9 = 90" -h 4- a, dans la formule (4) du 
numéro précité, A continuant à représenter la dislance du 
milieu du tiroir à l'extrémité de la barre d'excentrique, nous 



(*) Par suite d'une première faute do correction, on a ajouté à ^ les angles 
a et 2 a, au lieu de les en retrancher, et il est nécessaire de faire préalable- 
ment cet'c correction. 
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aurons, pour la dislance de ce milieu à Taxe de rotation O, 



r/ i-/,-r-r 



/•' 



( ~ sina -i — cosa J cosy -+- y cosa smO 



-[(r-h «)cos'(0 — a) -r- (c — //)cos-OJ 



4' 

(r- — //■') cos^asirrO; 



r' 



d'où, pour la dislance du tiroir à son centre d*oscillation.- 

Ç -- r ( — sma H- - - cosa ) cosO -; cosa smO 

\ ci J c 

4 



[(r-h w)C0S'(9 — 3r) -r- (c~ //)COS'0] 



-H -7-, ('^^ — "M COS-asi-l'O. 



Si nous posons 



tanga - c- 



u 



II' i^' — "' \' «' , 
r ri/lsinaH- — ;^ — cosa 1 h -COS'a, 

il vient 

(i) Ç: f.>-h.v^--(«'-i-.v')--r'sin(0-T-a') 

• ■ ,[(r-i-//)cos^(0— a)-i-(f7 — //JCOS'O] 

' • -,(r' — /<'')cos-asin"0. 



Si l'on s'en licnl au prcMiiior ternie de Ç, le mouvement 
tiroir, pour dijuiue vnhuir di* //, s'to le même que s*il était p 
duil par un exrenlri(|uo r' dont l'angle de calage serait a', 
les épures in(li(|ué(^s plus haut sero;ii encore applicables j 
On voit malmenant pourquoi, au Chapitre VI de la IV* Pari 
nous nous somnnvs imposé la condition que la valeur moyen 
de OK soit in(lé|)endante de n, 

L(\s valeurs positives île u et et! correspondent à la marc 
en avani, el les valcMU's négatives à la marche en arrière; c 
dans C(î diMuler ras, ou obtient les mêmes formules que dans 
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premier, en prenant u en valeur absolue, et changeant en — 9. 
L'inverse aurait lieu si les barres étaient croisées, puisqu'il 
suffit de changer le signe de c pour passer de Tun à l'autre 
cas. 

Le point milieu de la coulisse ne correspondant à aucun 
mouvement, c'est avec raison qu'on lui a donné le nom de 
point mort, La région environnante de ce point, déterminée 
par les valeurs extrêmes a =^ 60° et a 3= 240°, ne peut pas être 
utilisée. 

Les formules qui donneraient avec une approximation suf- 
fisante pour toutes les valeurs admissibles de w, surtout pour 
les plus faibles, celles de 0,, Bu 63, 04, sont très-compliquées. 
Il est facile de dresser un tableau des valeurs de ces angles 
pour des valeurs suffisamment rapprochées de u, en opérant 
par approximations successives. 

91. Coulisse renversée ou de Gooch,— Au moyen de la for- 
mule (4) du n^ kl (») de la IV^ Partie, dans laquelle on suppo- 
sera 

o — 90° -+- ô -H a , 

on trouve, en opérant comme ci-dessus, pour la coulisse ren- 
versée à barres ouvertes, 

C — ri — sina-+ ycosx I cosô + — ( cosa h- -sina j sinQ 



P 



— 7-^[(r-h u) COS-* (ô — a) -j- (c-~ u) COS^ (ô -f- a)] 

1 r^ 

H rCOS^a sin^Ô. 

2 / 

Dans le cas des barres croisées, il faut changer c en — c. 

La discussion de cette équation est identiquement la même 
que celle de la coulisse droiie, et Ton en tirera le même parti 
en appliquant la méthode semi-géométrique que nous avons 
indiquée plus haut. 



(* ) Après y avoir remplacé o-h*, 9)4-2 a par ç? — a et ç? — 2a pour le motif 
donné dans la note du numéro précédent. 
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92. Coulisse iVAllan. — Nous devrons supposer 

cp r= 90° -h 9 — a 

dans la formule (6) du n*» 50 de la IV« Partie, qui conduit en- 
suite à 

/ . c^ — yn^ \ r^ ^"f c{i —y) . 1 . ^ 
j; = r( — sman j- — COSa jCOSÔ-h -y COSa-f ^— ^sina |sin9 

- ^ [ ( c 4- « ) COS' ( 9 _ a ) -+- ( c — /O COS''( -h a ) 
^[c^ — 7 (7 -i-^) w']cos'asin^ô. 



2C^ 



93. Coulisse de P. Finck, — Dans celle coulisse, l'exceniricilé 
se trouve sur le prolongement de la manivelle, de sorte que 
9 = 180° -f- 0, et la formule (5) du n° 51 de la IV*' Partie con- 
duit à 

Ç = reosô — u( I -h -I rsinô -hl b — a -h -) — rsin^ô. 

La marche en avant correspondante des valeurs négatives de 0, 
il s'ensuit que le C)rlindre doit êire placé à Tarrière de la ma- 
chine et non à Tavanl, comme lorsque Ton emploie les trois 
coulisses précédentes. 

94. Coulisse d' Heusinger de JFalde^g. — Si Ton se reporte 
au n° 52 de la IV® Partie, on voit que cp et 9 représentent le 
même angle. 

La formule (7) du numéro précité donne ainsi 



ru h . . _ / //\ - 
^=__S,„9_R(^1__JCOSO, 



95. De la marche à contre-vapeur. — Si, lorsqu'une loco- 
motive est en marche, on renverse le levier de la distribu- 
lion, la vapeur agissant en sens inverse du mouvement pro- 
duit l'effet d'un frein d'une grande puissance, dont l'emploi 
est indispensable lorsqu'on doit produire rapidement l'arrêt. 

Nous considérerons en temps et lieu la marche à contre- 
vapeur au point de vue mécanique; quant à présent, nous 
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nous bornerons à déterminer les positions relatives du piston 
et du tiroir, au moyen de Tépure polaire. 

Le déplacement du tiroir sera donné par la formule (i) du 
n° 86, en y remplaçant a par i8o® — a, c'est-à-dire par 



Soient (/g-. i38) 



Ç = — rsin (ô — a). 



Fi(j. i38. 




0^ la direction du mouvement du piston; 

C, C les centres des deux cercles représentés par l'équation 
précédente, l'angle COj: étant égal à 90° -f- a; 

Wa l'intersection du cercle C avec Ox; 

nid l'intersection, située au-dessus de 0^, du cercle précé- 
dent avec le cercle de centre et de rayon 5. 

La lumière d'admission étant ouverte entre /WaCt /w^, l'angle 
maOmd correspondra à la pleine pression. 

La lumière d'admission restera fermée et la détente aura 
lieu jusqu'au moment où cette lumière sera mise en commu- 
nication avec la lumière d'échappement. Si m, est l'intersec- 
tion du cercle C la plus voisine de w^avec le cercle de centre 
ayant pour rayon 5', l'angle mdOnie correspondra à la détente ; 
l'échappement sera en communication avec la partie gauche 

IV. 



20 



3o6 



GUIk>E PAB1IB. — GUAPITBB T. 



du cylindre de m, au second point d'intersection m, des deux 
cercles ci-dessus, de sorte qu'il y aura aspiration dans le tuyau 
d'échappement depuis m. jusqu'au point m' du second cercle, 
situé sur le prolongement de 0„ et refoulement d'une partie 
fluide aspirée de m' à mr, de ni, au second point d'intersec- 
tion m, du cercle C et du cercle de centre et de rayon s, il 
y aura compression; enfin de Om, à Om., il y aura refoule- 
ment dans la chaudière. 



§ IV. — Distribution à détente variable par 
de M. Farcol. 



96. Les^g-. i3i) représenlent respeciivemeni la coupe lon- 
gitudinale et la projection de celle disiribulion. 




Le tiroir, qui est mû par un excentrique, est muni de deux 
rîfices l et l' dont la largeur est un peu plus faible que celle 
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des lumières d'admission correspondantes o eio'. Ces orifices, 
après un élargissement notable, se terminent chacun, sur 
* la seconde face du tiroir, par trois autres orifices également 
espacés e, c, c et c\ c', c', dont la somme des largeurs est 
égale ou légèrement supérieure à celle des lumières o et o\ 

Sur le dos du tiroir se trouvent deux registres R et R' per- 
cés chacun de deux orifices i, / et /', /' dont la largeur et l'es- 
pacement sont exactement les mêmes que ceux des orifices c 
et c'. 

Des ressorts latéraux r et r', retenus dans des chapes fixées à 
des oreilles venues de fonte avec le tiroir, exercent leur action 
sur deux règles dressées sous lesquelles glissent les registres, 
de manière que, sans la pression même de la vapeur, ces re- 
gistres puissent être entraînés, en raison du frottement, par 
le tiroir; le mouvement est d'ailleurs assuré latéralement par 
deux rebords ménagés sur le tiroir principal. 

Une sorte de double came P est fixée à l'extrémité d'un 
arbre T qui traverse le couvercle de la boîte à vapeur, et a 
pour objet d'arrêter le mouvement des registres sur une par- 
tie de la course du tiroir pour faire varier la détente. 

L'arbre T est ou commandé à la main pu relié au régula- 
teur par l'intermédiaire d'engrenages, de manière à maintenir 
à volonté ou automatiquement la vitesse normale de l'arbre 
du volant. 

Deux taquets /, /' sont fixés aux fonds de la boîte; les ex- 
trémités e, e' des registres viennent buter contre ces taquets, 
de telle manière que, à la fin de la course du tiroir, les ori- 
fices / ou V des registres correspondent exactement à deux des 
orifices c ou c' du tiroir, les plus rapprochés de T, tandis 
que le bord extérieur de chaque registre coïncide avec le 
bord intérieur de la troisième lumière c ou c\ 

Il peut arriver que les orifices c ou c' soient fermés avant 
que o ou o' soit lui-mênie recouvert par la partie pleine exté- 
rieure du tiroir. 

L'admission sera d'autant plus restreinte ou la détente plus 
étendue que les registres viendront frapper, chacun par un 
talon, les parties les plus excentriques de la double came. 

Les Jig. 189 représentent la distribution quand le tiroir est 
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au milieu de sa course et que les lumière o et o' sont égale- 
ment recouvertes. 

Jusqu'au moment de la rencontre de chaque registre et de 
la came» l'ensemble des orifices c o\x & présente une grande 
section pour l'introduction de la vapeur; et, par suite de la 
division des canaux du tiroir en trois parties, la période d'é- 
tranglement est très-courte et correspond à un faible déplace- 
ment du tiroir principal : c'est là un des grands avantages 
que présente la détente Farcot. 

La limite inférieure de la détente correspond au cas où le 
talon du registre commence à buter contre la came lorsque la 
manivelle est au point mort, c'est-à-dire lorsque la lumière o 
se trouve à découvert de la largeur correspondante de l'avance 
d*admission. On peut même descendre au-dessous de cette li- 
mite et faire en sorte que les orifices c soient déjà recouverts 
lorsque la lumière commence à s'ouvrir; l'expérience prouve 
que, dans ce cas, la faible quantité de vapeur contenue dans 
les canaux du tiroir est suffisante pour que, en se détendant, 
elle entretienne la marche à vide. 

Si Ton donne à la came une forme convenable pour qu'on 
puisse la mettre en travers, de telle manière qu'elle ne soit 
pas rencontrée par le talon du registre, le tiroir de distribu- 
tion fonctionne comme un tiroir ordinaire, et l'admission at- 
teint son maximum. 

D'après la formule (i) du n" 80, dont nous conserverons 
les notations, récariemenl de chaque point du tiroir de dis- 
tribution de sa position moyenne est donné par 

i; = /• Jsin (0 -h a) — - [cos^(9 -ha.) — cos'a] J. 

Cette formule s'applique à deux points correspondants du 
tiroir et du registre avant que la butée contre la came ail lieu. 
Supposons maintenant que la butée ail lieu pour Ç = Ç, ou 
ôz= (9,, nous aurons 

i s' 1 

^, = r j sin (G, -h a) [cos' (ô, -4- a) — cos'a]>» 

A partir de ce moment, le déplacement relatif du point du 
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tiroir par rapport à celui du registre, qui est maintenant fixe, 
est 

el la détente commence lorsque Ton a 

(7 étant la largeur des orifices c. 

L'épure polaire s'applique facilement à l'étude de la distri- 
bution Farcoi, lorsque Ton fait abstraction du terme en e. 

La^g^. i4o n'est autre chose que la fig. i34 du n** 86, à la- 

Fig. i4o. 




quelle on a substitué les élémenis qui se rapportent à la dé- 
tente actuelle à ceux qui étaient relatifs au tiroir. 
Soient 

Mj la position du bouton de la manivelle pour laquelle la dé- 
tente commence; 

/77rfla position correspondante de m; 

nidS une longueur égale à o- portée sur wjO de md vers 0; 

m, l'intersection du cercle C avec un arc de cercle de centre 
et de rayon 0^. 

Le point Mi du cercle 0, correspondant à m,, sera la posi- 
tion de la manivelle pour laquelle la butée du registre aura 



3lO SIXIÈMB PABTIE. — CHAPITRE V. 

lieu contre la came ; on aura ainsi 

'C^= 0/7/,. 

L'ouverture des orifices c, pendant la période d'étrangle- 
ment rriynidy sera égale à la portion /77j5 du rayon vecteur com- 
prise entre les arcs m./Tîj et m, 5. 

A partir de /wj, position pour laquelle les orifices c sont exac- 
tement recouverts, chaque point du registre restant immobile 
se trouve constamment sur un cercle de rayon 0/iij et de 
centre 0; le recouvrement des orifices c, d'abord nul, va tou- 
jours en augmentant jusqu'au moment où il atteint sa plus 
grande valeur m^t sur la direction de OC. 

Le mouvement de la manivelle continuant à partir de OM,, 
le recouvrement reste constant, de sorte que pour le repré- 
senter il suffit de porter sur les rayons vecteurs du cercle C, 
et dans l'Intérieur, à partir des points de celle circonférence, 
une longueur égale à /w ./, ce qui donne lieu au limaçon de Pas- 
cal, qui doit se terminer sur le prolongement OM', de OMi. En 
ce point, le registre vient frapper contre le taquet fixé contre 
le fond de la boîte de distribution, passe au repos, tandis que 
le tiroir a encore à parcourir une partie de sa course égale à la 
largeur (7, augmentée du recouvrement. Il résulte de là que, 
lorsque la manivelle occupe la position OM'2 opposée à OM,, 
les orifices c sont exactement découverts comme avant la butée 
de la came. 

On voit que la fermeture se fait d'autant plus rapidement 
que l'angle des tangentes en nu aux cercles C et Onu est plus 
grand ; que, par suite, elle se fait avec une vitesse de plus en 
plus faible, à mesure que l'on s'approche de m,. La distribution 
Farcot est donc surtout avantageuse pour les grandes dé- 
tentes. 

La forme la plus convenable à donner aux cames, en suppo- 
sant qu'elles doivent être identiques, sauf à revenir un peu 
plus loin sur ce point, est la spirale logarithmique ('), qui 



( ') Iaîh prati('i(*nH luloptcMil la «Itivcloppanto tic cercle, ce que rien ne justifie; 
(le Hoile que, coiiime il n'y a pas (réléniciit {yéométrique commun entre la 
came et le ta({ue(,la peirussidii n'a lieu «pie sur le bord de ce dernier. 
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est également inclinée sur ses rayons vecteurs, en donnant la 
même inclinaison aux taquets. Il en résulte, il est vrai, des 
composantes transversales des percussions; mais cela est sans 
inconvénient, en raison du mode de guidage adopté; toutefois, 
jusqu'à nouvel ordre, nous laisserons indéterminée la forme 
des cames. 

97. De la différence de profil des deux cames. — Soient 
Q\ B" =1 ff^ -h i8o° les valeurs de Q correspondant à une même 
détente sur la face du piston la plus rapprochée de Taxe de 
rotation et sur la face opposée ; continuons à donner respecti- 
vement à R et à £ la même signification qu'au n° 37 de la 
IV'' Partie. 

Nous avons 

R Ti - cosô' - ^sin'ô'') = R ^i - cosô', -h ^sin^Ô'.V 

ou 

COS0' - cos6', = - - (sin^Q' -+- sin^e'» ), 

et, en négligeant le carré de e, 

Ô' = Ô', -f-ssinô',. 

Soient maintenant p', p" les rayons vecteurs des deux cames 
correspondant à 6' et Q'\ qui, évidemment, devront avoir la 
même valeur p\ pour la limite inférieure de la détente corres- 
pondant à 0' = o; on a 



(I) 



p'=rp'<, — r[sin(0'H-a) — sina] 
z=^\ — r[sin(9', -+-a) — sin a -h s cos ( Ô', -ha)sin6i',], 

(a) p" = p; — r[sin (6', -+- a) — sina], 

d'où 

(3) p' = p" — s cos (G', -ha)sinô',. 

En éliminant ff^ entre les équations (2) et (3), on obtiendra 
p' en fonction de p ; mais il est plus simple d'opérer autre- 
ment. Supposons que l'on ait tracé la came dont le rayon vec- 
teur est p"; pour chaque valeur de p", l'épure polaire fera con 
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naître l'angle ^, correspondant, en raison de la relation 
^\ — Ç = r[8in (^, -H a) — sina] = Ç — rsinz, 

et une construction géométrique très^imple fera connatire 
p" — p', et par suite la forme de l'autre came. 

Le rayon de l'arbre T ne doit pas dépasser la limite infé- 
rieure p', de p'oup", qui corresponde (;'-+-«=: go^ou 6', -h a=i 90*. 
On a ainsi 

p', = f.; -r(i — sina). 
Le degré de détente relatif à cette limite sera 

R(i— sina cos'aj . . 

\ '-* /II/. « » \ 

^ = ( sma -+--COS*a )• 

2 il '2 2 \ 2 / 

Ainsi la distribution de Farcot ne peut comporter qu'une 
admission inférieure a \, 



98. Tracé des cames, — Il est inutile de donner aux cames 
la longueur nécessaire pour obtenir l'admission minimum 
dont on ne pourrait se servir; on s'arrête généralement à une 

fraction déterminée - de la course du piston, et l'on a, en ap- 

pelant 0\ la valeur correspondante de 6',, 

I — cosO' 4- -sin'O' 

I ^ 'X 



n 2 



î 



d'où l'on déduira (j\. 

Soient f/j, f/, les voleurs correspondantes p' et p"; on pourra 
toujours se donner p", en disposant le taquet du tiroir en con- 
séquence ; l'autre taquet devra ôire symétriquement situé par 
rapport au contre du tiroir; on déterminera ensuilep'^ au moyen 
de la formule (3). 

Soit 

l'équation de la spirale logarithmique du profil de la came 
opposée à la manivelle, 9 étant l'angle polaire et h l'angle dont 
on doit faire tourner Tarbre T pour aller de la plus grande à 
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la plus petite détente. Cet angle est une donnée de la ques- 
tion si la détente variable se produit à la main, ou est une 
conséquence de la disposition du régulateur. 
Pour 9 = o et 9 = d, on a respectivement 

P - Pi» P - p2» 



d'où 



._,./p';V 



Dans la pratique, on donne d*abord aux deux cames la même 
forme, puis par retouches successives, en réglant la détente, 
on arrive à donner à la came la plus voisine de Taxe la forme 
voulue. 

M.Guillemin (de Casamcne), et plus tard M.Thomas, ont eu 
ridée de remplacer la double came par un coin que Ton peut 
faire descendre plus ou moins et contre les deux faces laté- 
rales duquel viennent buter deux oreilles obliques venues 
respectivement de fonte avec les deux registres. Il y a ici 
l'avantage d'avoir une bulée très-franche; mais, si p" corres- 
pond à une ligne droite, il n'en devra pas être de même de p'; 
et, en remplaçant la courbe dont le rayon vecteur est p' par 
sa corde, la distribution n*a plus le caractère mathématique; 
l'erreur commise est toutefois sans importance. 

Soient A,,A, [fig* ï40 ^^ hauteur du coin, qui est une 

Fig. \f\i» 

r — ' — — 



b; a, h; 

donnée de la question comme l'angle ô; AiB", = A,B', =p',, 
AîB*=p*, A2B3 — p'j des longueurs portées sur les perpen- 
diculaires en A3 et A| à A1A3, et de part et d'autre de ces 
points; B''^ B'', B', B', sera le profil du coin correspondant à 

p"eip'. 



i^ 
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Nous ferons remarquer que, contrairement à ce qui a lieu 
lorsque l'on emploie le tiroir simple, la compression reste la 
même, quelle que soit la détente» ce qui n*est pas l'un des 
moindres avantages que présente le système Farcot. 

§ V. — Distributions à deux tiroirs. 

99. La distribution par un seul tiroir au moyen d'une cou- 
lisse offre l'inconvénient de ne permettre qu'une détente très- 
limitée en donnant une compression dont l'étendue est à 
très-peu près égaie à celle de la détente. 

C'est en cherchant à s'affranchir de cet inconvénient que 
l'on est arrivé a imaginer des distributions a double tiroir dont 
nous allons faire connaître les trois types principaux. 

100. Distribution de Gonzenbach [fig* i4^ cl i43). — Le tiroir 
principal de distribution, qui est à coquille, est conduit par une 
coulisse Siephenson BB', dont A et A' sont les excentriques 
correspondant à la marche en avant et à la marche en arrière. 
Cette coulisse ne sert d'ailleurs qu'au changement de marche 
et non à la détente, de sorte que le coulisseau est toujours à 
l'une ou l'autre extrémité de la coulisse, et le tiroir se trouve 
ainsi dans les mêmes conditions que s'il était commandé di- 
rectement par un seul excentrique. 

Ce tiroir est placé dans une boîie de vapeur spéciale, dont 
la cloison séparaiive avec celle du tiroir de détente est percée 
de deux lumières rf, d' qui ont une largeur un peu inférieure 
à celles c, c' de ce dernier, qui d'ailleurs n*a pas de fond. 

Une tige fg est articulée d'une part en / à la naissance de 
la barre d'excentrique de marche en arrière, et de l'autre à 
l'extrémité inférieure d'un arc gh mobile autour de l'axe A. La 
lige du tiroir est articulée en a à une bielle ab terminée à son 
autre extrémité par un coulisseau 6, qui peut occuper diverses 
positions dans l'arc hgy au moyen du système de relevage D, 
selon la détente que l'on veut obtenir. 

Le déplacement du tiroir principal par rapport à sa posi- 
tion moyenne est, en négligeant l'obliquité de la bielle, 

(i) Ç = rsin(ÔH- a); 
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le déplacement semblable du point g- est sensiblement égal à 
celui de la projection du point/, et par suite du point A', sur 



Fig. 142. 




Fijf. i/|3. 





la direction du mouvement du liroir principal, et s'obtiendra 
en remplaçant, dans l'expression précédente, a par i8o<»-f- a; 
nous changerons le signe du résultat obtenu en vue d'es- 
timer le déplacement en sens inverse du mouvement du 

liroir principal. Si Ton pose 1=^-7—^ le déplacement Ç du ti- 

ng 

roir de détente sera ainsi 



(^) 



? = //'sinlO — a). 



Soient X -f- 2/^, 1 les largeurs des lumières du liroir de dé- 
lente et de sa glace ; ^ l'ouverture variable de l'admission. On 
voit que, d'après les^o^. i43, dont la première se rapporte à la 
position moyenne du tiroir, en supposant que l'élranglemenl 
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se produise par les bords intérieurs du tiroir, ^ — yj = X — 4^' 
d'oii 

(3) ■»!/ = > -h >î — /rsin (Ô — a). 

Comme, pour 

4^ est constant et égal à X, celle formule ne sera pas appli- 
cable lorsqu'elle donnera pour 4» des valeurs comprises entre 

X et X + 2yî. 

Pour 0=:o, on aura ^^zl-^m -{- irsma ou 4* = ^» selon 
« que irsina<yî, ce qui fera connaître l'avance à l'introduction. 
La détente commencera, pour la plus petite valeur 0, de Q 
donnée par 

sm (0, — a) = — : — ; 



ir 



mais il ne faut pas que l'orifice de la glace de détente que nous 
considérons, d par exemple, soit deux fois ouvert avant que 
la lumière correspondante d'admission soit fermée; car au- 
trement il y aurait deux périodes de pleine pression séparées 
par une période de détente; il faut donc que l'on ait 

77 — I'jl^t: — 0,, 

d*Oll 

l 2: — .— • 
"rsina 

Le tiroir supérieur sera très-peu ou nullement utile s'il 
ferme complètement sa lumière après que l'autre tiroir a 
fermé la sienne; il faut donc s'arranger de manière que l'on 
ait 

On peut représenter par une épure les différentes particula- 
rités que présente le système de détente dont nous nous oc- 
cupons. 

Soient [fig. i44) 

C, C les centres de cercles relatifs au tiroir principal, en con- 
servant d'ailleurs les mêmes lettres que dans l'épure n° i34 
du n° 86; 



DBS DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE DISTRIBUTION. 



ir 



3l7 



Cl, C^ les centres des cercles de rayon - représeniés par Té- 

quation (2), les droites CiC, et CC étant symétriquement 

situées par rapport à la verticale; 
F</> i^d les intersections du cercle C avec le cercle décrit du 
point comme centre avec un rayon égal à X -4-*/?. 

Conservons d'ailleurs les notations admises pour la distri- 
bution à un seul tiroir. 

L'admission n'aura lieu que de m» à [xj; la détente se pro- 
duira dans le cylindre et la boîte de distribution de ^dh m'^^ et 
seulement dans le cylindre au delà de ce point jusqu'au mo- 
ment oii l'échappement commencera. 

L'avance à l'admission commence à partir du point m^ ou 
de l'intersection, la plus voisine de la direction Om^ du 
mouvement, du cercle C, et du cercle 0|[ji</, selon que le rayon 
vecteur mené du centre au premier de ces points fait avec 
Om\ un angle plus petit ou plus grand que le rayon vecteur 
de l'autre point. 




Occupons-nous maintenant de la marche en arrière. 
D'après les n°" 80 et 95, on a, en négligeant l'avance d'in 
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troduction pour Touverture d^admission. 



u 



— r [sina — sin (0 — a)]. 



d*aulre pan, en prenant X -f--/î == Arsina, k élani un peu su- 
périeur à Tuniié, on a 

-!; — r[< sina — /sin(0 — a)]. 

On voit, à l'examen de ces deux formules, que les lumières 
d'admission seront ouvertes en même temps que les lumières 
de détente. Le tiroir d'admission fonctionnera donc comme 
s'il était seul. 

La détente Gonzenbach offre les inconvénients suivants : de 
changer la détente dans la marche en arrière; on ne peut pas 
obtenir de délente au-dessous d'une certaine limite; il se pro- 
duit une détente partielle dans la botte de distribution ; le ti- 
roir supérieur donne lieu à des étranglements et par suite à 
des pertes de pression. 

La disposition suivante est exempte d'une partie de ces in- 
convénients. 

101. Distribution Meyer, — Dans celte dislribulion [fig, i^S] 
on emploie, comme dans la précédente, pour le liroir de dis- 




tribution, la coulisse Siephenson uniquement pour le change- 
ment de marche. Ce tiroir, qui n'est pas à coquille, consiste en 
une plaque percée de deux lumières que doit fermer et ouvrir 
le second tiroir et qui correspondent à celles de la glace ; il pré- 
sente en son milieu une cavité pour l'échappement de la va- 
peur. 
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Le tiroir de détente résulte de Tassemblage de deux plaques 
formant les écrous d'une partie filetée de sa tige; le filet est 
dextrorsum pour Tune des plaques et sinistrorsum pour l'autre ; 
les pas sont les mêmes. On peut ainsi, en vue de faire varier 
la détente, rapprocher et éloigner les deux plaques Tune de 
l'autre, en faisant tourner la tige autour de son axe. 

Parmi les dispositions employées pour effectuer cette rota- 
lion, nous citerons la suivante : 

L'extrémité extérieure de la tige a une section carrée sur une 
certaine longueur et traverse à frottement doux une roue den- 
tée a de même axe, qu'elle ne peut entraîner et dans laquelle 
elle glisse pendant la marche du tiroir. Celte roue engrène 
avec un pignon a' monté sur une tige horizontale terminée, 
d'autre part, par une manivelle au moyen de laquelle on im- 
prime le mouvement de rotation voulu. 

Entre le carré de la tige du tiroir et le tiroir, celle lige est 
articulée à l'extrémité de la barre d'un troisième excentrique 
dont l'angle d'avance est ordinairement de 90 degrés ( ' ) et dont 
l'excentricité n'est pas nécessairement la même que pour les 
deux autres. 

Les deux premières des Jig. i^& représentent les deux ti- 
roirs dans leurs positions moyennes, en supposant que, dans 
l'une, les plaques se touchent, ou à peu près, et que, dans 
l'autre, elles aient été éloignées d'une certaine quantité ; la troi- 
sième représente les deux tiroirs dans une position quelconque. 

Nous avons vu que, à des termes très-petits près, le mou- 
vement du tiroir de distribution, et pour chaque position de 
la barre d'excentrique conductrice, est le même que si le ti- 
roir était conduit directement par la barre du premier, dont 
nous désignerons par r le rayon, dont on déterminera l'ex- 
pression en se reportant au n° 90. 

Soient 

r' le rayon de l'excentrique du tiroir de détente ; 
a, a' les angles d'avance des excentriques r et r' ; 

(*) Autrefois, au lieu de cet excentrique, on employait tout simplement un 
levier articulé de part et d'autre à la tête de la tige du piston et de la tige du 
tiroir, ce qui produisait le même effet qu'un excentrique calé à go degrés. 



3io 
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C = rsln(fl-i-a), Ç' = r'sIn(9'-4-a'), pour une valeur quel- 
conque de 9, les distances d*un point du tiroir de distribu- 
tion et d*un point du tiroir de détente ii leurs positions 
moyennes ; 

X la dislance du bord extérieur de chaque plaque dans sa po- 
sition moyenne au bord extérieur de la lumière correspon- 
dante du tiroir; 

^ Touverlure d'admission déterminée par Tune des plaques 
que nous considérerons en particulier. 

Fig. i46. 






On a, en égalant deux expressions du déplacement relatif 
du tiroir de déienle par rapport à Tautre, 



d'où 



(0 



?-j;' = .r--^, 



-^ = X -h r' sin (Q -h a') — rsin (Ô h- a), 



L'angle ôt correspondant à la détente sera donné par 

r'sin(ô, -i-a') — rsin(ô, -hct) = — x 
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et croît avec x^ dont on ne fait pas descendre la limite infé- 
rieure au-dessous de la largeur des lumières du tiroir. 

Si la valeur minimum de 0i est supérieure à t: — 2a, la dé- 
tente est produite par le tiroir de distribution. 

On peut encore représenter par une épure les différentes 
phases de la distribution. Remarquons, à cet effet, que, si 
Ton considère le déplacement relatif \ du tiroir de détente 
par rapport au tiroir de distribution, ou 

5 = ? — ^'= (rsina — r'sina')cos9'-h(rcosa — A-'cosa')sin0, 

comme étant un rayon vecteur dont Q sera Tangle polaire, on 
obtient deux cercles tangents au pôle de même diamètre. 
L'inclinaison de la ligne des centres sur Thorizontale est 
donnée par 

f, rcosa — r'cosa' 

tangO = — : -J-. — ,• 

° rsina — rsina' 

Enfin on a, pour son diamètre. 



v/r" -h r* — arr' COS { a' — a ). 

En traçant ces deux cercles, ainsi que ceux qui sont relatifs 
au tiroir principal, on obtiendra une épure analogue à celle 
de la distribution de Gonzenbach, et que Ton discutera de la 
même façon, en se reportant à la formule 

102. Distribution de Polonceau, — Les deux tiroirs sont ici 
(Jlg. i47 et 148) mis en mouvement par une coulisse renver- 
sée qui est double pour recevoir les coulisseaux des deux 
bielles de traction. Le tiroir de distribution est analogue à 
celui deMeyer; mais celui de la détente est formé d'une seule 
plaque. 

Deux systèmes de relevage correspondent respectivement 
aux deux bielles de traction. 

Lorsque les deux coulisseaux sont au même point, leis deut* 
tiroirs ont des mouvements identiques, ne forment qu'un 

IV. II 
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seul toul, et la détente se produit comme dans la distribution 
à un seul tiroir de Gooch. On opère de celte manière si la lo- 
comolive doit faire des allées et venues successives de peu 



Fia- i47- 





1 ^ 



d'étendue, comme dans les manœuvres des gares. Mais, avec 
deux leviers de relevages indépendants, le mécanicien serait 
obligé de se servir à la fois des deux mains, ce qui est un in- 
convénient que M. Krauss évite par la disposition suivante : 

Le levier de commande du tiroir se trouve maintenu, par 
un axe fixe à encoches, dans diverses positions comprises 
entre celles qui correspondent aux limites extrêmes de la 
marche en avant et de la marche en arrière. 

A ce levier est fixé un autre ara, dans les encoches duquel 
peut s'engager le levier de commande du tiroir de détente. 
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Si le mécanicien veut supprimer i'effei du tiroir de détente 
et marcher dans les mêmes conditions qu'avec la distribution 
à simple tiroir de Gooch, il suffit de fixer le taquet du levier 
de détente dans l'encoche de son arc, située sur la direction 
de l'autre levier. 



§ VI. ~ Distribution par des soupapes. 

103. Inconvénients de la distribution par tiroir. — Nous 
avons vu (79) qu'il convenait de donner de grandes sections aux 
lumières d'admission et d'échappement, et par suite de don- 
ner des dimensions considérables au tiroir dans les grandes 
machines; si la pression dans la chaudière est élevée, l'effort 
normal exercé parle tiroir sur la glace devient énorme, atteint 
souvent des centaines de kilogrammes, ce qui donne lieu à un 
frotiement important et, par suite, a une perte de travail con- 
sidérable. On peut toutefois atténuer cet inconvénient en 
équilibrant le tiroir; ce a quoi on arrive, notamment, en pla- 
çant sur le dos du liroir un cjlindre creux {Jig. i^g) muni 




d'un rebord extérieur, traversant un stuffing-box élabli sur le 
couvercle de la boîte de distribution ; la pression de la vapeur 
se trouve ainsi supprimée sur une portion de la surface du 
tiroir égale à la surface du cylindre. 
Mais généralement on préfère, dans les conditions actuelles. 
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substituer au tiroir des soupapes qui ne créent pas de pertes 
notables de travail; car les efforts exercés par la vapeur sur 
chaque soupape disparaissent à peu près dès que, la soupape 
étant levée, l'équilibre de pression tend à s'établir sur ses 
deux races. 

iOk. Des soupapes. — Les soupapes de distribution sont 
mises en mouvement soit par des excentriques, soit au moyen 
de dispositions particulières dans lesquelles on fait intervenir 
une cataracte. 

La^g- i5o, dans laquelle la flèche indique la direction du 




courant de vapeur, donne la disposition la plus simple d'une 
soupape de distribution. Lorsque la soupape est sur son siège, 
elle est soumise, pendant les périodes de levée et de chute, 
à des efforts considérables qui fatiguent les articulations du 
système qui la fait fonctionner, sans toutefois qu'il en résulte 
de perte de travail appréciable, puisque dans chacune des pé- 
riodes le chemin parcouru est très-petit. On évite cel incon- 
vénient en employant des soupapes à double siège. 

La soupape dite </c CorntvaU, représentée par la _^^. i5i,est 
un premier type des soupapes à double siège. L'orifice à recou- 
vrir se prolonge par une sorte de lanterne à jour terminée par 
un fond plein. La soupape est ouverte de part en part, renflée 
en son milieu et présente deux rebords tournés qui viennent 
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se reposer à la fois ei respectivement sur deux sièges, l'un 
dl>iposé au niveau de l'oridce, l'autre au sommet de la lan- 
terne- L'orifice est complètement fermé quand la soupape re- 




pose sur son double siège, et la partie principale de la pres- 
sion est supportée par te fond fixe; dès que la soupape esl 
soulevée, la vapeur trouve un large débouché. 

•La soupape dite américaine [Jig. iSa] se compose de deux 
soupapes identiques montées sur la même tige, reposanl sur 
des sièges opposés l'un à l'autre; ces sièges sont disposés 
vers l'origine, qui est fermée, du tuyau d'écoulement de la 
vapeur; ce tuyau est renfermé, sur une certaine longueur, 
dans une capacité oit la vapeur arrive. 
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La vapeur arrive dans l'intérieur de la soupape, représentée 
Fie. 'lï- 




par ^Ajig. i53, et le siège forme lanterne. 
Fie- i53. 




Il existe encore d'autres disposilions auxquelles nous i 
croyons pas devoir nous arrêter. 
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CHAPITRE VI. 

THÉORIE DES MACHINES A VAPEUR. 



103, Rendement théorique maximum d'une machine ther- 
mique. Machine à vapeur théorique. — On donne, en général, 
Ifi noiii de machine thermique à toute machine qui a pour ob- 
jet de produire du travail mécanique par un transport de cha- 
leur d'une source calorifique à une autre dont la température 
est moins élevée. 

D'après les considérations exposées dans la III' Partie de cet 
Ouvrage, il faudrait, pour qu'une machine thermique ren- 
dit son maximum d'elfet utile, que le véhicule de la chaleur 
revint à son état physique primitif après chaque transport ca- 
loriliquG, afin qu'aucune partie de la chaleur empruntée à la 
source chaude ne fût conservée par le véhicule ou transformée 
en travail moléculaire. 

Si l'on pouvait réaliser une pareille machine, la proportion i„ 
de chaleur transformée en travail serait donnée par le rapport 
T 
——1 déduit de la formule (aS] de la page 358 du tome II, ou par 



(0 



«(^-'J . 
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/. et t, étant les températures de la source chaude et de la 
source froide. 

Considérons spécialement le cas d'une machine à vapeurj 
pour que cette machine fût parfaite, il faudrait que, dans 
chaque coup de piston, la vapeur subit l'opération indiquée au 
n" 24 de la III' Partie, sans supposer que ses éléments fussent 
inliniment petits; en d'autres termes, il faudrait : 

1° Que la vapeur sortant de la chaudière a la température /, 
agit d'abord à pleine pression ; 
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a° Qu'elle se détendit ensuite sans perte ni gain de chaleur, 
pour arriver à une certaine température (, <C '•; 

3' Qu'elle (M, à partir de ce point, comprimée de manière 
à conserver la température l„ ce qui exigerait qu'une source 
à celte température enlevât graduellement une partie de la 
chaleur empruntée au foyer par la vapeur; 

4° Qu'enfin, a partir d'un certain point, on la comprimât 
sans perle ni gain de chaleur, de manière à la ramener à son 
état primilif. 

La disposition représentée par la Jig. i54 permettrait de 

Fig. ,5i. 




réaliser une pareille opération. Trois cylindres A, B, C reçoi- 
vent des pistons moniés sur la même tige mise en relation 
avec l'arbre moteur ; les deux cylindres extrêmes sont censés 
imperméables à la chaleur; le troisième est placé dans un ré- 
servoir renfermant de l'eau à l% qui se renouvelle constam- 
ment. 

La chaudière G est d'abord mise en communication avec A 
pour produire la pleine pression ; celle communication est 
supprimée au point voulu de la course du piston, pour que la 
vapeur ail la température l, à la tin de la détente; la vapeur 
détendue est envoyée par le piston de A, lorsque son mou- 
vement change de sens, dans le cylindre B, où elle est compri- 
mée, en restant à la température />, ei de là dans le cylindre C, 
où elle est aussi comprimée, mais de manière à revenir à la 
lempéralure /( pour être enfin renvoyée dans la chaudière. 

Si nous supposons /, = ^o", t, = i5a,22, celle dernière tem- 
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péralure correspondant à une pression, dans la chaudière, de 
5 atmosphères, on a 

t„ = o,a64. 

Un kilogramme de houille développe, par sa combus- 
tion. 7000 calories, soit pour son équivalent mécanique 
7000x4*5 = 29-5000 kilogrammètres; un cheval-vapeur cor- 
respond à 75x3600 = 270000 kilogrammètres par heure. 
Dans l'exemple ci-dessus, la consommation du combustible 
par cheval et par heure serait 

- = o",343. 



,M X ^9750 



Les meilleures machines que l'on ait construites jusqu'ici, 
en y comprenant la chaudière, bien entendu, n'ont pas con- 
sommé moins de t kilogramme par cheval el par heure; la 
consommation des machines de faible puissance s'élève quel- 
querois a 6 kilogrammes. On voit ainsi que l'on peut encore 
espérer des perrectionnements dans les moteurs actuels. 

Quoi qu'il en soit, l'expression (i] doit être uniquement 
considérée comme une limite dont le coefficient d'effet utile 
d'une machine thermique peut plus ou moins s'approcher sans 
jamais en atteindre la valeur. 

Comme le rapport x.„ est croissant avec ta et décroissant 
quand t, croît, on voit qu'une machine thermique doit être 
d'autant plus avantageuse que la température de la source 
chaude est plus élevée, et que celle de la source froide est 
plus basse. Mais, au point de vue de la conservation des sur- 
faces et des matières lubrinantes, il ne paraît pas que l'on doive 
faire dépasser 200 degrés à (, ; d'ailleurs, dans les machines à 
vapeur, la limite inférieure de i, est de aS degrés. 

106. Des machines à vapeur usuelles supposées parfaitts. — 
i" Machines à condensation. — Etudions, au point de vue 
spéculatif, les effets dynamiques d'une machine fictive à dé- 
tente et a condensation, formée de matières imperméables à 
la chaleur et dans laquelle la détente pourrait être poussée 
assez loin pour que la température finale de la vapeur fût la 
e que celle du condenseur. 



% 
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Soient 

/•, /i les températures dans la chaudière et le condenseur; 

i\ c la chaleur de volatilisation de la vapeur d'eau et la cha- 
leur spécifique de l'eau correspondant à la température /; 

r»9 c« les valeurs de r et c pour / = /•» et n et C| les valeurs 
des mêmes quantités pour i = ii. 

Supposons que la vapeur saturée sortant de la chaudière 
entraîne avec elle, comme cela a lieu généralement, une cer- 
taine quantité d'eau, et soit in% la proportion de vapeur pro- 
prement dite, ou sèche, contenue dans le mélange ; désignons 
par fit ce que devient la proportion de vapeur après la détente. 

La quantité de chaleur théorique fournie par le foyer pour 
produire i kilogramme de vapeur humide est 

(i) Q= / crf/H-r.»î. 

ou, en remplaçant c, qui varie peu avec /, par sa moyenne va* 
leur, 

(a) Q = £l±:^ (/,-/,) H- r.v 

La chaleur reçue ou absorbée par le condenseur étant 

(3) Q' = «.r., 

le rendement thermique v de la machine est 



(4) ^ = ~îr^ ~-^, — ^ — 

On devra substituer, dans celte expression, à yî,r, sa va- 
leur déduite de l'équation (38) de la page 366 du tome II, 
après y avoir remplacé, par approximation, c par sa moyenne 

valeur » ce qui donne 

2 






^ ' ^ (a73 ■+• t,) (a73 + <,) , ^^473 
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On obtient ainsi, en ayant égard à la formule (i) du numéro 
précédent, 

V;^ ^V-' (^73 ^ O ( . - ^lognep^Z__ ^j 

Il est facile de s'assurer que v^t^,. 

Nous désignerons dorénavant par -cr le rendement relatif— • 

On reconnaîtra sans peine que ~ >> o, de sorte que le ren- 

dément diminue quand la proportion d'eau entraînée aug- 
mente, ce qui devait paraître évident a priori, 

2° Machines sans condensation. — Nous admettrons que la 
délente est poussée assez loin pour que la température finale /i 
de la vapeur soit égale à celle de la vapeur saturée sous la 
pression atmosphérique. 

Soient t' la température de Teau d'alimentation puisée dans 
Talmosphère ; c' la valeur correspondante de c. On voit facile- 
ment que Ton a 






(7) -r = ^:^^ . 



et, dans la dernière de ces expressions, on devra substituer à 
yiùro — 7î,r, sa valeur donnée par la formule (5). 

107. Du rendement calorifique des machines industrielles : 
\° Machines à condensation. Si , au lieu de considérer une 
machine hypothétique comme nous venons de le faire, nous 
nous reportons à la réalité, nous aurons à modifier les con- 
sidérations théoriques qui précèdent. 

Dans une machine réelle à condensation, la température ti 
de la vapeur complètement détendue est toujours supérieure 



33a 8I1IÈHB PART». — CHAPITRE VI. 

à la température /. du condenseur. Il faut d'ailleurs tenir compte 
du travail absorbé par la contre-pression, la pompe d'alimen- 
talion et la pompe à air. 

Nous désignerons par X la chaleur interne de la vapeur sa- 
turée à /^ et par les mêmes indices la température et les quan- 
tités qui en dépendent. 

En conservant les notations qui précèdent, la quantité de 
chaleur fournie par la chaudière à i kilogramme de vapeur 
humide est toujours donnée par la formule 

(8) ^"^ f "'^^'-^-''o'*»- 

A la fin de la détente, la vapeur renferme la quantité de 
chaleur 



OU, en vertu de la formule (35) de la page 365 du tome II, 
Cette quantité de chaleur, diminuée de la chaleur 



(b) / rdt 



i: 



emportée dans ralimentation, passe dans le condenseur, mais 
le refoulement de la vapeur engendre la quantité de chaleur 

en désignant par /?, la pression de la vapeur saturée à la tem- 
pérature ^i. 

Le travail absorbé par la pompe à air et par la pompe d'ali- 
mentation étant relativement faible, nous en ferons abstrac- 
tion, ou plutôt nous le comprendrons dans le travail des ré- 
sistances passives que nous négligerons. 

La quantité de chaleur reçue par le condenseur, ou la somme 
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des expressions [a] et (c) diminuée de la quantité (6), est 
donc approximativement égale à 

On déduit des formules (8) et (9), pour le coefficient de 
rendement relatif, 

cdi -+- n,r, - yj^r, - -2- (p^ - p^) 

, ^ ^ ^* 

10 X.. 



cdt -h n^r^ 



s: 



formule dans laquelle on devra remplacer fitro^ri^ri par sa 
valeur déduite de la formule (5), la température h devant 
d'ailleurs être considérée comme une donnée de la question. 

La formule (10) est entachée d'une erreur résultant de ce 
que nous avons fait abstraction de la différence de pression 
dans la chaudière et le cylindre pendant l'admission due aux 
étranglements; nous avons ainsi une nouvelle question à trai- 
ter sur laquelle nous nous réservons de revenir plus tard. 

2** Machine sans condensation, — Si l'on représente par t' 
la température de l'eau froide d'alimentation, ti désignant 
maintenant la température de la vapeur saturée sous la pres- 
sion atmosphérique, il est facile de reconnaître que, au lieu 
de la formule (10], on a la suivante : 



^0 



r 



cdi -i- m^r, 



O'O 



108. Du rendement mécanique d'une machine à vapeur. 
— La considération du rendement thermique d'une machine 
est complètement inutile au point de vue de l'industrie, où, en 
effet, on ne doit prendre comme terme d^ comparaison que le 
travail qui serait développé sur le piston, si la pression pen- 
dant l'admission était la même que dans la chaudière, si la 
vapeur agissait sur le récepteur comme à l'état de repos, s'il 
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n'y avait ni espace nuisible (*], ni avances à l'introduction et 
à l'échappement, ni compression. 

Le travail ainsi mesuré est ce que nous appellerons le /m- 
vail théorique^ de même que nous appellerons diagramme 
théorique la courbe de la pression sur une face du piston cor- 
respondant à une révolution de la manivelle. La distribution 
et le contact du piston avec le cylindre seront d'autant plus 
parfaits, que la forme du diagramme théorique différera moins 
du diagramme tracé par l'indicateur de Watt, et que le rapport 
des surfaces de ces deux diagrammes différera moins de 
l'unité, en supposant toutefois que le régulateur d'admission 
soit complètement ouvert, que la conduite de vapeur ne soit 
pas trop longue, et qu'elle soit très>peu perméable à la cha> 
leur. 

Enfin, plus le rapport du travail mesuré sur l'arbre au tra- 
vail constaté par l'indicateur se rapprochera de l'unité, plus 
le mécanisme sera parfait. 

Dans la pratique, on évalue le travail théorique en suppo- 
sant que la vapeur, lorsqu'elle se détend, suit la loi de Ma- 
riotie, quoique cette hypothèse ne soit sensiblement exacte 
que lorsque le cylindre est pourvu d'une chemise de vapeur; 
de sorte que, si/?» désigne la pression dans la chaudière, p« le 
poids spécifique de la vapeur, pt la contre-pression, a la frac- 
tion de la course du piston correspondant à l'admission, on 
a, pour le travail développé par i kilogramme de vapeur, 

Le travail sera exprimé en kilogrammes, en estimant p^ en 
kilogrammes par mètre carré de surface; on représente le tra- 
vail effectif T, en multipliant cette expression par un coeffi- 
cient K plus petit que l'unité, de sorte que Ton a, en substi- 
tuant les logarithmes décimaux aux logarithmes népériens, 

(i) T = K ^" f 1 4- 2, 3026 log i - -^ V 

(*) On désigne ainsi l'espace compris entre le piston à fond de course et la 
glace de distribution. Chaque espace nuisible atteint quelquefois ^ï du volume 
engendré par le piston . 
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C'est celle formule qui sert de base aux constructeurs lors- 
qu'ils veulent établir une machine à vapeur; à cet effet, on 
attribue à K, selon les circonstances, diverses valeurs que 
nous allons faire connaître, et qui ont élé déduites delà même 
formule, en y substituant les valeurs de z données par l'expé- 
rience. 

Nous devons faire remarquer que, dans les applications, on 
calcule ordinairement le poids spécilique de la vapeur par 
l'ancienne formule 

= 0, 6235 .1,3 — ^^^ — ~- ô7nrr\ ' 

^ io333 (iH- o,oo3oo/) 

qui donne en général des résultats un peu faibles; on en dé- 
duit 

(A) ^- = 46,696(273-4-/). 

r 

Dans ce qui suit, nous désignerons par F la force de la 
machine exprimée en chevaux, et par /?« la pression atmo- 
sphérique. 

I® Machines^ vapeur sans détente et sans condensation, 
— On a ici a = I , /?! = pay et la formule ( i ) devient 

il) T=«^«fi-M- 

Les valeurs de K, correspondant à celles de F, sont fournies 
par le tableau suivani : 



F 


K 


4 à 8 


o,6i 


10 à 20 


0,70 


20 à 5o 


0,79 


60 à 100 


o,85 



Les machines de cette catégorie sont maintenant irès-peu 
employées, en raison de ce qu'elles ne sont pas écono- 
miques (*). 

(*) Quelques constructeurs s'engagent à livrer à prix convenu une chaudière 
et upe machine appartenant chacune à un système détermine, à la condition que 
le frein dynàmométrique placé sur l'arbre moteur accuse une force convenue 
et que Ton ne consomme, par cheval et par heure, qu'un certain poids de 
houille d'une qualité spécifiée. Ce procédé est peu logique, car il conduit à 



336 SIIIÈMB PAETIB. — CHAPITmB TI* 

La vitesse moyenne du piston est généralement comprise 
entre o*,8o et i**»io; le diamètre du tuyau qui amène la va- 
peur est généralement *, ou j de celui du piston. 

2<* Machines à vapeur à condensation sans détente. — Dans 
ce cas, on a /!,</>•, a = i. Nous estimerons la contre-pres- 
sion Pi au double de la valeur de la pression de la vapeur cor- 
respondant à la température du condenseur, pour faire la part 
des résistances éprouvées dans le tuyau de conduite de la 
vapeur d'échappement et de l'influence de Tair entraîné par 
la vapeur. On a 

et le tableau suivant : 



F 


K 


4 à 8 


o,6o 


lo à ao 


0,67 


3o à 5o 


0,73 


6o à loo 


0,78 



La vitesse du piston, généralement comprise entre o", 90 
et i",io, atteint quelquefois 4»3o pour les machines puis- 
santes, soit de 70 chevaux. Le diamètre du tuyau qui amène 
la vapeur est au moins égal à f de celui du piston. 

3° Machines à vapeur à détente et sans condensation, — 
Dans ce cas, on a /?, = pa et 

(4) T = K^»(i+2,3o261ogi-^y 

Po \ a Pj 



F 


K 


4 à 8 


0,45 


10 à 20 


0,58 


3o à 5o 


0,70 


60 à 100 


o,8t 



rendre la chaudière et la machine solidaires l'une de l'autre, tandis que l'une 
d'elles peut fort bien se trouver dans de bonnes conditions. 

Il arrive que l'on impose au constructeur l'obligation de ne dépenser, par 
heure et par force de cheval, qu'un poids déterminé de vapeur, en fixant le 
chiffre de la détente. Ce procédé, qui revient à attribuer a priori une certaine 
valeur au coefficient K, permet d'estimer la valeur de la machine indépendam- 
ment de celle de la chaudière. 
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La vitesse du piston varie entre i et 2 mètres, et atteint même 
quelquefois 2"*,5o. 

4® Machine à vapeur à détente et à condensation. — La 
formule (i) s'applique ici dans toute sa généralité, en estimant 
/?, comme on l*a dit ci-dessus. 



F 


K 


4 à 8 


o,4i 


10 à 20 


0,62 


3o à 5o 


0,63 


60 à 100 


0,74 



Les valeurs de K étant probablement celles qui ont été dé- 
duites d'expériences sur des machines à tiroir, où l'admission 
était au plus égale à {, seraient probablement trop fortes pour 
les machines perfectionnées dans ces derniers temps, dont 
nous nous occuperons plus loin. 

La vitesse moyenne du piston est généralement comprise 
entre i mètre et 2'",5o, 

109. Des causes qui influent sur le rendement d'une machine 
à vapeur. — Pour bien apprécier ces causes, nous allons cal- 
culer le travail développé par la vapeur dans le cylindre, en 
tenant compte des éléments que nous avons négligés dans le 
numéro précédent. 

Il nous suffira de considérer le cas d'une machine à con- 
nexion directe, puisque nous avons vu (n** 55 de la IV® Partie), 
que la transmission par balancier détermine, à très-peu de 
chose près, les mêmes relations entre les vitesses qu'une 
manivelle. 

Nous n'étudierons que la distribution par un tiroir à co- 
quille, qui est le plus généralement adoptée. Nous suppose- 
rons ainsi que les déplacements du piston sont respectivement 
les mêmes pour l'admission et l'échappement, la détente et la 
compression, les avances à l'admission et à l'échappement. 

Soient 

A la section du cylindre; 

H le rayon de la manivelle; 

2aR, 2dR les portions de la course du piston correspondant 

IV. 22 



L^ 
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respectivement à l'admission et à la détente réunie à l'ad- 
mission; 

aARv le volume de chaque espace nuisible; 

p la pression à un instant quelconque sur l'une ou l'autre 
face du piston; 

pg la pression dans la chaudière; 

p« le poids spécifique de la vapeur sèche à cette pression; 

fié la proportion de vapeur sèche contenue dans la vapeur qui 
sort de la chaudière; 

fù la vitesse angulaire, censée constante, de l'arbre moteur; 

9 l'angle que forme la manivelle avec l'un des points morts, 
soit le point mort extérieur pour fixer les idées; 

V — wR sin0 la vitesse 4u piston; 

U sa valeur moyenne. 

On a 



U = — I SI 

^ Jo 



• njf\ ^<^R 



par suite, 

(a) y = — sinG. 

Le poids spécifique de la vapeur humide est 

en négligeant le rapport de po au poids spécifique de l'eau. 

1° De l'admission. — Pendant Tadmission, la vapeur, en 
entrant dans le cylindre, éprouve des lourbillonnemenis dus 
à des changements brusques de section, qui ne peuvent pas 
s'éteindre pendant le peu de temps qu'elle agit sur le piston. 
La pression exercée sur le récepteur est ainsi moindre que 
dans la chaudière; nous allons cherchera l'évaluer, en faisant 
l'application du principe de Borda. 

Comme le rapport ^ — ~ est généralement petit, nous 

Pq 

pourrons supposer que la vapeur se meut comme un liquide 
dont le poids spécifique serait — • 

^0 
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La vitesse dans le tuyau qui conduit la vapeur au cy- 
lindre et dans les conduits de la distribution étant propor- 
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tionnelle à V ou à - U sin0, la perte de charge due aux 

changements brusques de section peut être représentée par 

->-aU*sin*0; a sera variable avec tant que les lumières 
4 

d'admission ne seront pas complètement recouvertes et de- 
viendra ensuite constant; la perte de charge due au frottement 

peut également être représentée par Y^U'sin'ô — ?, h étant 

rfV 
une constante ; enfin le terme relatif à -^ dépendra de 

-Ucos0 -r = -Uw COS0 = V U'cosô et sera de la forme 
1 dt 1 4 

c. -^U- COS0, c étant une autre constante. 
4 

Nous aurons donc 



(a?o — 



ÉlS - yU' [(« ^b^-^ sin'Ô -Hceosôl; 



d'où, pour la perte de charge relative, 

(,) /iîLZZ ^ !lu^ -^ rf fl 4- ^^*^ sin'0 -h c cos ôl- 

Si di est la valeur de 6 à partir de laquelle l'admission cesse, 
on a 

R(i — COS0,) = 2aR; 

d'où 

(a) sin'— — a, 

relation qui fera connaître 0i lorsque l'on se donnera a. 

Avant d'aller plus loin, et pour nous rendre compte de la 
perte de pression dans le cylindre éprouvée par la vapeur, 
nous allons examiner un cas spécial dans lequel nous admet- 
trons que la conduite de vapeur, comme cela a lieu le plus 
souvent, est assez courte pour que l'on puisse négliger le 
frottement du fluide. Nous supposerons que le régulateur 

23. 




\ 
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commande la distribution, afin de pouvoir bien apprécier les 
effets des étranglements, en nous plaçant dans des conditions 
défavorables. 
Nous choisirons les données suivantes : 
Pression dans la chaudière, 6 atmosphères, soit 

/?. = io333 x6^»; 

Vitesse moyenne du piston, U = 3"; 

Proportion d'eau entraînée par la vapeur, 20 pour 100, soit 

Yi^ = 0,80 ; 

Rapport de la section de chaque lumière d'admission à celle 
du cylindre, y. î 

Longueur de la conduite qui amène la vapeur de la chau- 
dière a la machine, 20 mètres; 

Rapport de la section de cette conduite à celle du cy- 
lindre, -pj. 

On a, d'après la formule (A) du n® 108, en y supposant /= iSg*», 

— = 0,00004957. 

Po 

Supposons d'abord qu'il n'y ait pas d'étirage de la vapeur, 

p^ = /?ç(i — 0,124 sin^O — o,o56cosÔ). 

Comme il ne s'agit ici que d'un aperçu, nous portons la 
perle de pression au delà de son maximum, en vue de tenir 
compte de certains éléments dont le calcul ne peut pas tenir 
compte, c'est-à-dire en faisant dans l'expression précédente 
sin0=: I et cosO = i, 

A =- A (1-0,180), 

d'où, dans le cas actuel, une perle de pression de i atmosphère 
environ, ce qui ne paraît pas en désaccord avec Texpérience. 
Considérons maintenant la période du laminage de la va- 
peur, dans laquelle le tiroir découvre successivement la lu- 
mière jusqu'au moment où elle est complètement ouverte. 
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Soient 

(To rouveriure de la lumière lorsque le piston est à fond de 

course ; 
(7 celle qui correspond à l'angle 6 ; 
/ la longueur de la lumière; 
2r la course du tiroir. 

Il est facile de voir que Ton a 

(T — (Tq = /-/sinô; 
d'où 



a = 



{(jq -r ri sinB)' ' ' 

OU três-approxîmatîvement 



• • • 



2 



OU encore 



^ ((7,-r-r/sinÔ)'' 



fl ^ — : — z — : — ~ ) 



toujours en vue de porter à son maximum la perte de pres- 
sion. 

Si 0' est la valeur de 9 pour laquelle la lumière d'admission 
commence à être complètement démasquée, on a 



d'où 



^^^ rU^sm^O'^ 



a= 901 



sin=^9 



sin'Ê^ 



2U' 



La perte de pression due à l'étirage est par suite constante 

et a pour valeur 

0,124/?, sin'ô'. 

On voit sans peine qu'elle est bien inférieure au maximum 
que nous avons établi plus haut. L'étirage de la vapeur 
produit donc un effet bien moins nuisible qu'on ne l'avait 
admis jusqu'ici, sans justification, et cela parce que la vitesse 
de départ du piston est nulle et atteint une très-faible valeur 
lorsque la lumière est complètement démasquée. 
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D'après l'exemple précédent, on voit combien il est impor- 
tant de donner une grande section aux lumières d'admission 
et de réduire autant que possible la longueur de la conduite 
d'amenée de la vapeur, pour éviter, en dehors de la perte de 
chaleur due au rayonnement, les effets de l'accélération du 
mouvement du fluide. 

Nous représenterons, d'une manière générale, par 

{^) Px=pA 

la pression moyenne dans le cylindre pendant l'admission, 
Al étant un coefficient dont nous savons calculer au moins une 
valeur minimum, et nous aurons, pour le travail développé 
dans cette période par i kilogramme de vapeur, 

(3) ^-"^11^. 

2° De la détente. — Le rapport des volumes occupés par la 
vapeur, à la fin et au commencement de la détente, est 

^ -+- V 

7 



a -f- V 



cl atteint sa plus grande valeur 



a -H V 



lorsqu'il n'y a pas d'avance à l'échappement. 

La limite supérieure de ce rapport, qui sérail l'infini s'il 
n'y avait pas d'espace nuisible, est 



I -f- V 



soil 21 si V = 24, tandis qu'on a reconnu qu'il n'y avait aucun 
avantage à atteindre le chiffre 16 dans les meilleures machines. 
Que pourrait-on gagner, en effet, à produire un travail moteur 
bien inférieur à celui des résistances passives? 

Si le cylindre est muni d'une chemise de vapeur, on re- 
connaît par expérience, à l'inspection des diagrammes relevés 
à l'aide de l'indicateur, que la pression p correspond au che- 
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min 2Rz parcouru par le pision pendant la détente, suit à 
très-peu près la loi de Mariotte, et l'on a 

d*oii, pour le travail dû à la détente de i kilogramme de vapeur, 



pih = 2,3026 h, "^ log vulg. ^-^ 



V 



et Ton voit que l'espace nuisible intervient encore pour ré- 
duire ce iravail. Ainsi, dans le cas de a = {, ô = i , v = y^, on 
trouve 

S, — 2,3o26/^J — X 0,906 log vulg. -î 



Po 



et Teffet de l'espace nuisible se traduit par une perte de tra- 
vail de près de yô ^^ sa valeur. 

Si la vapeur se détend sans perte ni gain de chaleur, comme 
cela a lieu sensiblement dans les cylindres sans chemises de 
vapeur, mais munis d'enveloppes de matières peu perméables 
à la chaleur, la pression décroît plus rapidement que suivant 
la loi de Mariotte ; il serait plus exact (II* vol., p. 368) de sub- 
stituer à la formule [d] la suivante : 

d'où, pour le travail développé par la délente de i kilogramme 
de vapeur, 

(3-, ,.,,,5,..^£.L,-(ii^)-]. 

3° De r avance à l'échappement et de la contre-pression. 
— Lorsque l'une des deux parties du cylindre, séparées par 
le piston, est mise en communication avec la lumière d'échap- 
pement, la vapeur, en s'écoulant dans l'atmosphère ou dans 
le condenseur, selon le cas, exerce une pression décroissante 
sur la face correspondante du piston, pression dont il parait 
impossible de déterminer la loi par le calcul. 
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Toutefois les diagrammes, relevés sur des machines dont le 
tuyau de conduite au condenseur a une grande section» sans 
présenter d'étranglements créés par un robinet, une valve, etc., 
établissent que cette pression devient rapidement constante. 

Dans les machines à échappement libre dans Tatmosphère, 
cette conslante paraît peu différer de la pression atmosphé- 
rique; mais elle est très-sensiblement supérieure à cette pres- 
sion dans les machines à échappement forcé, comme les loco- 
motives, et peut alors se calculer comme nous le ferons voir 
ultérieurement. 

Dans les machines à condensation, par suite des changements 
brusques de vitesse de la vapeur dans la distribution et de Tair 
qu'elle renferme, la pression sur le piston paraît notablement 
supérieure à la pression de la vapeur saturée à la température 
de Teau après la condensation. Aussi la pression dans le cy- 
lindre d'une machine dont la vitesse du piston est de i mètre 
et la température de Teau de condensation ^o degrés varie 
entre | à ^ d'atmosphère, tandis que celle de la vapeur à 4o de- 
grés n'est que de ^r d'atmosphère environ. Faute d'autre élé- 
ment, et jusqu'à preuve du contraire, nous pourrons, sans 
rester au-dessous de la réalité, estimer la contre-pression au 
double de la pression de la vapeur à la température de l'eau 
de condensation. 

L'avance à l'échappement, qui doit toujours être très-faible, 
donne lieu à une légère perle de travail; mais elle offre un 
avantage imporlaiu, car c'est pendant qu'elle a lieu que la 
pression de la vapeur passe de son maximum à la valeur nor- 
male de la contre-pression ou à irès-peu près, de sorte que, 
pendant la période de l'avance, le travail de la pression est un 
peu plus fort que s'il était dû à une pression égale à la contre- 
pression normale, et le travail de la contre-pression est un 
peu plus faible que s'il n'y avait pas d'avance, ce qui com- 
pense en partie la perte ci-dessus. 

Néanmoins, dans le calcul de l'effet d'une machine, on peut 
donc, sans inconvénient, en faire abstraction et estimer le 
travail de la contre-pression comme si elle atteignait instanta- 
nément sa valeur normale. 

Le travail de la contre-pression, correspondant à une dépense 
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de I kilogramme de vapeur, peut aussi être représenté par la 
formule 

(4) S.--r>.^. "^ 



Pi étant la pression atmosphérique ou la pression de la va- 
peur à la température du condenseur, h^ étant un coefficient 
qui est sensiblement égal à i dans le premier cas, et à 2 dans 
le second. 

4° De la compression. — Nous pourrons, sans grande er- 
reur, calculer le travail résistant produit dans cette période, 
en supposant que la pression suive la loi de Mariotte; nous 
aurons ainsi, pour ce travail rapporté à Tunité de poids de 
vapeur, 

(5) ^3 = - ^ /^2 K '-*»3o26 log vulg. ^j-i^ . 

5° De V avance à V admission. ~ Celle avance, qui est toujours 
très-faible comme l'avance à l'échappement, donne lieu à une 
certaine perte de travail; mais cette perte est en partie com- 
pensée. En effet, c'est pendant l'avance à l'admission que 
l'espace nuisible se remplit de vapeur qui atteint bientôt son 
maximum; s'il n'y avait pas d'avance, la pression, au commen- 
cement de l'admission suivante, serait inférieure à la pression 
précédente, pour un certain déplacement du piston, et l'on 
éprouverait ainsi une perte de travail de l'ordre de grandeur 
de la perte ci-dessus. 

L'avance à l'introduction, d'après ce que nous avons vu plus 
haut, a aussi pour effet de réduire le travail dû à la compres- 
sion. 

Enfin la vapeur introduite par anticipation forme un matelas 
élastique qui a pour effet, vers la fin de la course, de ramener 
graduellement à zéro la vitesse du piston; l'avance permet 
ainsi d'éviter des chocs sur les articulations de la tige du pis- 
ton avec la bielle, de la bielle avec la manivelle, et par suite 
de supprimer une cause de jeu et de destruction. Il convient 
donc, dans tous les cas, d'avoir une avance à l'introduction, 
en la limitant, lorsqu'on le peut, au strict nécessaire. Nous 
porterons à son maximum la perte du travail due à l'espace 
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nuisible, soit 

6° Travail total développé dans le cylindre dans chaque 
course par i kilogramme de vapeur. — Ce Iravall, que nous 
désignerons par G, s'obtiendra en faisant la somme des ex- 
pressions (2), (3), (4), (5), (6) et (7), ce qui donne 

7® Perte de travail produite dans le jeu du mécanisme. 
— La perte de travail due à la mise en mouvement des pompes 
à air et d'alimentation, quand elles existent l'une ou l'autre 
ou toutes deux, peut aisément se calculer; mais, comme elle 
est relativement faible, il est plus simple de la comprendre 
dans celle des résistances passives. 

Dans les machines d'une certaine force et d'une bonne con- 
struction, la perte totale de travail dont il s'agit paraît com- 
prise enire 7 et 12 pour 100, de sorte que, pour obtenir le tra- 
vail disponible sur l'arbre, il faudrait multiplier l'expres- 
sion (7) par un coefficient compris entre 0,88 et 0,90. 

110. Influence de la pression dans la chaudière d'une ma- 
chine sur le prix de revient du travail produit. — Considérons 
deux chaudières appartenant au même système et se trouvant 
dans le même état d'entretien. Supposons que la pression soit 
plus faible dans l'une que dans l'autre, soit 3 atmosphères 
dans la première et 6 dans la seconde. 

Nous avons vu que, dans l'un et l'autre cas, il faut consom- 
mer la même quantité d'un combustible, d'une nature et d'une 
qualité déterminée, pour produire i kilogramme de vapeur. 
La question économique doit donc se poser ainsi : quelle est 
celle des deux vapeurs utilisées de la même manière qui donne, 
sous l'unité de poids, la plus grande quantité de travail? 

Soient /, w, p la température, la pression en atmosphères et 
le poids spécifique de la vapeur, ce dernier élément étant 
donné par la formule (32) du n°26 de la 111* Partie, en y rem- 
plaçant /> par— |^^ X 760. 
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Pour /i = 3, on a t — l^'*^ p= 1,7284, i:= 0,578; 
/ Pour/? = 6, on a / — i59°,2, [3 = 3,2902, - = o,3o4. 

Considérons, en premier lieu, le cas où les machines qui 
reçoivenl l'une el l'autre vapeur soient sans détente ni con- 
densation et produisent la même quantité de travail. 

D'après la formule (2) du n° 108, on a, pour le rapport e des 
travaux produits par i kilogramme de vapeur aux pressions 
respectives de 6 et de 3 atmosphères, 

, , o,3o4 X 5 

ce qui signifie qu'il faut i^S3i5 de vapeur à 3 atmosphères 
pour produire le même travail que i kilogramme de vapeur à 
6 atmosphères. 

Supposons maintenant que les deux machines, tout en pro- 
duisant la même quantité de travail et ayant la même vitesse, 
soient à détente et à condensation, que la température soit de 
40 degrés dans les deux condenseurs, ce qui donne lieu à une 
contre-pression pratiquement évaluée à 7 d'atmosphère; enfin 
admettons que les deux vapeurs soient détendues de manière 
que leur pression finale soit de \ atmosphère. L'admission sera 
ainsi de - dans la machine à moyenne pression et de yï dans 
l'autre, ce qui suppose, de la part de cette dernière, un certain 
degré de perfection. 

La formule (i) du n° 108 nous donne, en y introduisant les 
données (a), pour le rapport des travaux produits par i kilo- 
gramme de vapeur à 6 atmosphères et i kilogramme de vapeur 
à 3 atmosphères, 

(2) e = 1,362. 

On fera ainsi une économie de plus de j en substituant de 
la vapeur à 6 atmosphères à de la vapeur à 3 atmosphères; et, 
en généralisant, on peut dire que le travail produit coûtera 
d'autant moins que la pression de la vapeur sera plus élevée. 

L'emploi des machines à haute pression présente donc un 
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avantage réel sur celui des machines à moyenne pression et à 
fortiori sur celui des machines à basse pression. 

En substituant de la vapeur à 6 atmosphères i de la vapeur 
k 3 atmosphères, le volant peut rester le même, mais on est 
obligé d'augmenter les poids du générateur, de la tige du pis- * 
ton, de la bielle, de l'arbre moteur; toutefois cet excès de 
dépense première se trouve bientdt compensé par l'économie 
réalisée sur le combustible. 

m. Des chemises de vapeur considérées au point de vue 
économique. — Nous croyons devoir, avant de traiter cette 
question, rappeler quelques formules de Thermodynamique. 

Soient 

Q la quantité de chaleur contenue dans i kilogramme d'un 
mélange d'eau et de vapeur, à la température /, sous la 
pression p ; 

n la proportion de vapeur que renferme le mélange ; 

p, r le poids spéciflque et la chaleur de volatilisation de cette 
vapeur. 

Nous désignerons par les mêmes lettres les valeurs de ces 
quantités pour l'état initial et l'état final du mélange, en les 
affectant respectivement des indices o et i. Nous prendrons 
A = 4^5^*°^ pour l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Nous avons d'abord (n® 26, IIP Partie) 

puis (n® 29, IIP Partie), en négligeant rinfluence d'ailleurs 
irès-faible dans les condiiions les plus usuelles de la tempéra- 
ture sur la chaleur spécifique de Teau, 

(») 0,-Q.='.-'.-...,-«-i(=f-^)-ï/.^- 

Si la quantité de chaleur du mélange reste constante, cette 
formule donne, pour Féquivalent calorifique du travail pro- 
duit, 



(3) 



ÂJ^7~""' '" ''• Vp. Pc ) 



057 



THÉORIE DES MACHINES A TAPEUR. 34g 

la proportion de vapeur sèche mi élanl donnée par !a formule 

^^' 273-+-^, iy^-t-(^ * & & a73-h/ 

Supposons que, sous l'aclion d'une source de chaleur, la 
pression suive la loi de Mariotte, ou que l*on ait 

P Pi Po ' 

la formule (i) nous donnera 

(5) .=>.(gy 

et la formule (2) 

Oi - Oo = ^ - ^0 -H r,n, - r,n, -h 2,8026 ^ log vulg. ^ 
OU 

(6) Q^ = ^, + /-. >,.-+- 2,3026 î^^" log vulg. ^". 

Revenons maintenant à notre sujet : 

I" Cylindre sans chemise de vapeur. — Nous supposerons 
que le cylindre est muni d'une enveloppe telle que la vapeur 
s'y détende comme si elle n'éprouvait ni perte ni gain de cha- 
leur, que le tuyau qui conduit la vapeur de la chaudière est 
suffisamment court, bien enveloppé et d'un diamètre suffi- 
samment grand, que les lumières d'admission soient assez 
larges et qu'elles soient ouvertes ou fermées assez rapide- 
ment pour que la pression pendant l'admission puisse être 
considérée comme étant la même que dans la chaudière; en- 
fin nous ferons abstraction des espaces nuisibles, qui ont peu 
d'influence dans les machines telles que celles des systèmes 
Corliss et Sulzer. 

Les formules (3) et (4) seront applicables au cas actuel, en 
supposant que les quantités affectées des indices o et i se 
rapportent respectivement à la vapeur à pleine pression et à 
la vapeur complètement détendue. 

Si la pression dans la chaudière est de 6 atmosphères et si 
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la proportion d'eau entraînée par la vapeur est de 20 pour 100, 
on a 

(7) /;3 = 6 X 10333*^*, ^=i59", >7o = o,8o. 

En supposant que la pression de la vapeur détendue soit 
de y atmosphère, on a aussi 

io333 ^ „ 

/;, r^— — , /, = 82", >ï, = 0,721, 

d'où 

On remarquera notamment que la proportion d*eau contenue 
primitivement dans le cylindre a presque doublé à la fin de la 
détente. 

£n admettant que la température de l'eau d'alimentation 
soit 12 degrés, le rapport de la quantité de chaleur transformée 
en travail à la quantité de chaleur dépensée pendant l'admis- 
sion a pour valeur 



K/"7-H 



(8) — >-^' E r? L = o,l655. 



'O'O ' '0 



Ao, 



Dès que le cylindre se trouve en communication avec le 
condenseur, le poids d'eau (i — yî,) se vaporise presque com- 
plètement en emprunianl de la chaleur à la paroi du cylindre; 
si la chaudière resiiiue à ce dernier la perle de chaleur qu'il 
éprouve, comme cela doitavoir lieu au bout de quelque temps 
de marche, il conviendra d'ajouter au dénominateur de l'ex- 
pression (8) le terme (i — yî,)r, , pour obtenir le rendement 
réel e de la machine, et Ton trouve ainsi 

(9) £ — 0,1 325. 

Nous remarquerons que le volume primitif de la vapeur a 
augmenté dans le rapport 

(10) ^ [^ =-- 9,32 
à la fln de la détente. 
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2" Cy^lindre entouré d'une chemise de vapeur pourvue d'une 
enveloppe. — 'Sous admettrons que la vapeur, en se détendant, 
suit la loi de Mariotie, ce qui est très-sensiblement d'accord 
avec l'expérience. Nous devrons alors faire usage des for- 
mules (5) et (6). 

Si nous adoptons les données numériques (7) et la même 
détente que ci-dessus, soit /?o = 9,32/?,, on trouve d'abord 

(11) >3, =0,909; 

de sorte que la proportion d'eau contenue primitivement dans 
le cylindre a diminué de presque moitié à la fin de la détente. 
Le rapport entre la quantité de chaleur transformée en tra- 
vail et la quantité de chaleur dépensée pendant l'admission et 
la détente est 



-"^•fi-^ 2,3026 log^'^ 



(,2) -'-^ — ^-^^ = 0,1673; 

ce rapport diffère peu, comme on le voit, du rapport sem- 
blable (8) relatif au cas précédent. 

Mais, pour avoir le rendement calorifique réel e, d'après une 
observation faite plus haut, il faut ajouter au dénominateur de 
l'expression (12) la chaleur de volatilisation (i— yî,)r„ ce qui 
donne 

(i3) 6 = 0,1557. 

Enfin, en divisant l'une par l'autre les valeurs (i3) et (9), 
on trouve 1,175 pour le rapport des quantités de travail pro- 
duites par I kilogramme de vapeur lorsque la chemise de va- 
peur fonctionne et qu'elle ne fonctionne pas. 

L'économie résultant de l'enveloppe de vapeur se traduit 
par le nombre 0,176, soit à peu près ^j, fraction comprise 
entre j et j. 

Ainsi se trouve justifiée l'économie de près de 20 pour 100 
constatée dans certaines machines (62), par suite du fonction- 
nement de l'enveloppe. 

112. Sur la limite inférieure que l'on doit attribuer à l* ad- 
mission dans une machine à vapeur, — Dans ce qui suil, nous 
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ne considérerons que des machines à vapeur dont le cylindre 
est muni d'une chemise de vapeur bien enveloppée, où la pé- 
riode de compression est supprimée» et les avances à Tintro- 
duction et à l'échappement et les espaces nuisibles sont assez 
petits pour que l'on puisse en faire abstraction, conditions 
que remplissent à très-peu près les machines des systèmes 
Corliss et Sulzer» que nous étudierons plus loin. 

Dans de semblables machines, la pression pendant la dé- 
tente, comme l'indique l'expérience, continue à suivre la loi 
de Mariotte, lors même que l'admission se trouve bien infé- 
rieure (en descendant par exemple à -^ et même au-dessous) 
à la limite à partir de laquelle le travail de la machine puisse 
être sérieusement utilisé. 

Mais on a reconnu qu'en augmentant la détente à partir d'un 
certain point le rendement économique de la machine allait 
en diminuant et c'est ce que nous allons chercher à éclaîrcir. 

Soient 

Vf le volume engendré par le piston ; 

- la fraction de ce volume correspondant à l'admission; 

pt la pression initiale dans le cylindre; 

/, la température de la vapeur saturée sèche à cette pression; 
7jo la proportion de celte vapeur introduite dans le cylindre ; 
po son poids spécifique; 

/?,, /, , r, la pression, la température et la chaleur de vapori- 
sation de la vapeur détendue; 
p' la contre-pression supposée constante ; 
6 la température de l'eau d alimentation ; 
A — 4^5*"^"' l'équivalent mécanique de la chaleur. 

L'expression du travail des résistances passives, développée 
dans la période d'une cylindrée, peut être considérée sans 
grande erreur comme se composant de deux termes, Tun con- 
stant F, l'autre proportionnel au travail développé sur le piston . 

L'équivalent calorifique du travail réellement utilisé est, 
par suite, 
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Nous admellrons que, au moment où la communication est 
établie avec le condenseur, Teau que contient le cylindre se 
vaporise complètement au détriment de la chaleur de sa paroi, 
mais que celte perte est compensée par la chaudière, ou, ce 
qui revient au même, par le foyer. 

La chaleur totale fournie par la chaudière a ainsi pour ex- 
pression 

et Ton a, pour le rapport des expressions [a] et (fe), ou pour le 
rendement économique de la machine, 

(i — £)(l -h 2,3026 l02/?) — (i — e)— ^- ,, — 

— ^ (r, -4- /, — ^) -h IH- 2,3026 log// 

Considérons par exemple le cas spécial de la machine du 
système Corliss, expérimentée en 1869 par le jury de l'Expo- 
sition de rinstitut américain. 

Nous avons 

F = 1 72^«"»,537 , s = 0,0376 , V, = o, 1 385 , 

;7,= 594i5'^«(5"n), Po= 3,1806. 

Supposons, de plus, que Ton ait mo = 0,80, = 12*», et que 
la contre-pression soit de 7 d'atmosphère. 
L'expression (1) devient alors 



(^0 



0,962 (i -h- 2,3026 log/î ) — o,o545// 

0,0284 (^, -^ ^, — 12) -+- I -H 2, 3026 log// 

Pour n = I , on trouve /• = 0,047; 

j) // = 5 , » /• = 0,1 10; 

» /z=8, » r= 0,116; 

rt // = 10, » r = 0,126; 

» n = i5, » r = 0,129, 

» /z = 20, » /'= 0,128; 

K /2 = 3o, ». /•= 0,116. 

On voit, d'après ce tableau, que, pour la machine considé- 
rée, le rendement économique est susceptible d'un maximum 

IV. 23 
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qui csl à irès-peu près alieiiil pour une admission de -^; à 
rinspeciion de la romuile *2;, on reconnaii que celle limiie 
sérail dépassée si Ton lenaii coniple des espaces nuisibles; 
ainsi se trouve juslifiée, jusqu'à un cerlain poinl, l'opinion 
émise par beaucoup de praticiens, que l'admission ne doii pas 
èire inférieure à J pour se irouver dans de bonnes conditions 
économiques. 

113. Machines ik vapeurs combinées, — Soienl Q la<]uanlilé 
de chaleur empruntée à une chaudière à vapeur où la lempé- 
rature est /: Q' la proportion de celle quaniiié de chaleur 
rtHHie ivu une source /': si nous nous plaçons dans des con- 
ditions théoriques, nous aurons, d'après la première des for- 
mules a5 du n* ii de la lll* Partie, 

Supposons que !a quantité de rhaleur leçur par la seconde 
source soil emplovée à vaporiser un liquide \olaiîK lel que 
IVlher, le chlorx>fonne, l'ammoniaque — que la %a|^eur de ce 
liquide soil emploxée à prc^duire du irsivail dans les naènies 
conditions que la \apeur d eau: si i''<^/' t^î la tempêratore 
de la seconde source froide que Von esi objîire de créer p<Hir 
arriver à ce résuU-Ji!, Q' la quantité lie chaleur quVîle re^çoîu 
on a 







V 


^<'R^- 


4 


par suiie 




V' - 


a-5 


« 


et |H>iir le 


remlem» 


t^ni 












V .. - - 


-* 




3~S - 


__^ T 



Le rendea>ei^l esi di*o<' le n^ènit' quf si la >s>urf'^ iiiif3Ti»ê- 
diaiî'C ri>\ïsljiu |tii>: n>f is, r^omirre h '*\Epf*uT du 5if^r»i>d liquide 






J-. 







TnÉOKlK DES MACHINES A VAPEUR. 355 

de la machine el par suite, selon toute probabilité, le rende- 
ment pratique. On peut réaliser une première machine ainsi 
qu'il suit : la vapeur d*eau détendue est envoyée dans un con- 
denseur à surface, autour des lubes duquel circule de Té- 
ther; Téther se vaporise, agit sur un piston spécial, se rend 
dans un condenseur.à surface et à eau froide, et de là est ren- 
voyé dans lé premier condenseur. 

L'expérience a bien fait reconnaître qu'il y avait quelque 
avantage dans l'emploi des machines à vapeurs combinées; 
néanmoins on y a renoncé, en raison des dangers que présen- 
tent les liquides volatils;, qui sont tous délétères et inflam- 
mables, et dont on ne peut pas supprimer complètement les 
fuites. : , 

114. Machines à vapeur surchauffée. — r On, ?i essayé de 
faire agir, sur le. piston, de la vapeur d'eau surchauffée dans 
son trajet de la chaudière au cylindre, en la faisant passer dans 
un tuyau placé dans les carneaux de la chaudière; on a pu 
ainsi utiliser une partie de la chaleur perdue du foyer et donner, 
pour produire un travail déterminé, de moindres dimensions 
à. la machine. Mais l'emploi de la vapeur sèche entraîne des 
grippements de la part des surfaces frottantes, qui s'usent ainsi 
plus rapidement; de plus, le surchauffeur est exposé à des 
coups de feu qu'il est difficile d'éviter complètement. C'est 
pour ces motifs que l'on a renoncé à la surchauffe, qui en- 
traînait plus d'inconvénients que d'avantages. 



23. 
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CHAPITRE VIL 

DES PRINCIPAUX TYPES DE MACHINES A VAPEUR. 



§ 1. — Machines à vapeur à simple effet. 

115. La machine dite de Cornwall est la seule machine à 
vapeur à simple effet qui soit actuellement employée dans 
l'industrie, encore n*esl-elle appliquée qu'à Tépuisement de 
quelques mines, dont le nombre diminue de jour en jour. 

C'est une machine à balancier, à détente et a condensation; 
comme elle n'a pour objet que de transformer, l'un dans l'autre, 
deux mouvements reclilignes alternatifs, elle ne comporte 
pas de volant. 

La maîtresse tige ^s\. une poutre très-pesante, adaptée à l'ex- 
trémité du balancier opposée à celle, qui correspond au pis- 
ton, et à laquelle se trouvent articulées les tiges de pompes 
étagées qui élèvent successivement l'eau du puisard jusqu'à 
la surface du sol. 

La vapeur agit uniquement sur la face supérieure du piston 
pour soulever la lige et produire, par suite, l'aspiration de 
l'eau dans les pompes. La tige redescend ensuite, par son 
propre poids, en entraînant avec elle tout le mécanisme, pro- 
duit le refoulement de l'eau par les pompes en même temps 
qu'elle fait remonter le piston. 

La vapeur agit d'abord à pleine pression sur le piston dans 
une partie de sa course et se détend ensuite, condition très- 
favorable à la mise en mouvement de la machine, à la dimi- 
nution graduelle de sa vitesse, et à la suppression presque 
totale du choc du piston contre le fond inférieur du cylindre. 

La distribution de la vapeur a lieu à l'aide de soupapes à 
sièges (y?^. i5ol en relation avec une cataracte [fig. 121). 
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Sur les /g. i55el i56, A représente le cylindre; r \a soupape 




rfigitlatrice sous laquelle se trouve le débouché du tuv 
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d'arrlYée de ta vapeur, soupapft donton augmente ou diminue 
l'orifice à la main, par suite le débit de la vapeur, au moj'en 
d'un s,i;.li'iiic ili- Irvii-is Cl lie Iridf;!)'^; a l;i siiiiptipi- d'admis- 
lion, jilacéc à cMf'. de lu prôcéd^nle. (|iii n'est ouverte que 
penduiii lu pcriodi! de plcint- pression; e In soupape d'équi- 
libre plaide au bas du tuyau B, lequel établit lu communica- 
tion tiiitre les parties supérieure et infi^rieure do cjlindre 
lorsque le piston est NOiilevé; e la soupape d'exhaustion qui 
Tait ('i>nitnunii]uer, par Ib tuyau C, la partie inférieure du cy- 
lindre avpc le condenseur I), lorsque le piston se trouve vers 
l'eitrt^inité supérieure de son oscillaiion ascendante; E la 
pompe à air; L b pompe d'allmentalion; 1 la poutrelle de la 
calarucie M. 

On aurait pu disposer la machine de mq[^ière à produire en 
même temps l'ouverture des soupapes d'admission eld'exhaus- 
tion et la fermeture de la soupape d'équilibre : la machine 
fonctionnerait alors d'une manière continuermais oit a cber~ 
ché à rendre intermittent lé mouvement: du piston^ c'est-à- 
dire à laisser la machine en reposipendant' un temps plus oii 




iTioins long, après chaque osciilalion complète du piston ; c'est 
ce qui justifie l'emploi de la cataracte dans la distribution. 
Cette intermittence dans le mouvemeni se trouve justiliée par 
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les considéralions suivantes : il faut un certain tenips pour que 
Teau envoyée dans le puisard parlés fissures du terrain él par 
les galeries ait uïi volanie suffisant pour desservit lès pompes 
dans chacune de leurs doubles courses; il est donc iriiitilè de 
faire fonctiortnér les pompes d'une manière continue, et il 
suffit de leur faire donner par heure un nonibre de coups de 
piston réglé par le volume d'eau fourni par la mine. 

Il nous reste maintenant à faire comprendre cônimient s'ef- 
fectue le déplacement des soupapes d'admission, d'équilibre 
et d'exhaustioh ; ces trois organes étant mus par des systèmes 
complétismenl semblables, il nous suffira de considérer rune 
d'entre elles, la soupape d'exhaustion piar exemple. 

Une tringle verticale s'appuie par son extrémité Inférieure 
sur le levier t de la cataracte, avec lequel elle monte lente- 
ment; arrivée à une cerlaine hauteur, elle soulève, par une 
saillie, disposée en conséquence, le levier horizontal / qui 
porte sur sa face inférieure une espèce de dent; cette dent 
vient. buter, pendant un certain temps, contre une dent sem- 
blable adaptée à un arbre m qu'elle empêche de se déplacer 
sous l'action d'un contre-poids terminant un levier ?\\é au 
même arbre. Mais, lorsque les dents se dégagent Tune de 
l'autre, l'arbre m se meut sous l'action de son contré-poids; le 
manche n qui lui est fixé se relève et la iringle />, articulée à un 
petit levier que porte le même arbre, se trouve brusquement 
tiré Vers la gauche et détermine,' par l'interniédiaire d'un sys- 
tème dé tiges et leviers auquel elle est reliée, Touyeriure de 
la soupape d'cxhaustion. 

La tige que supporte / continue à monter, vient bientôt . 
soulever le levier horizontal /', qui joue, par rapport à la sou- 
pape d'admission, le même rôle que / relativement à celle 
d'cxhaustion; la premièrede ces soupapes s'ouvre par l'actioti 
d'un contre-poids qui fait en même temps lever le manche /i'. 
Le piston descend; il en est de même de la poutrelle I, à la- 
quelle est fixée un pren)ier taquet ^'.qui abaisse' bientôt le 
manche n' ; la soupape-d'admission se trouve par suite fermée 
et la déienie commence. Lorsque le piston arrive au bas de 
sa cout'se, un second taquet'^ de la poutrelle abaisse le 
manche n de manière à fermer la soupape d'exhaustion; en , 
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iDème temps, la poutrelle abaisse le levier t de la cataracte, 
et» par suite, la tige qu'il supporte ; les leviers /, /' s'abaissent 
pour s'opposer de nouveau à l'ouverture des deux soupapes, 
jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau soulevés par la cataracte. 

A l'instant où le manche n est ramené par le taquet x dans 
la position indiquée sur la figure, l'arbre m, en tournant, dé- 
croche un contre-poids qui ouvre la soupape d'équilibre et 
abaisse le manche n'. Le piston remonte alors, et, lorsqu'il est 
sur le point d'arriver au haut de sa course, un troisième ta* 
quet de la poutrelle soulève le manche n'; la soupape se 
trouve fermée et la machine s'arrête complètement jusqu'au 
moment où la cataracte ouvre de nouveau les soupapes d'ex- 
haustion et d'admission, et ainsi de suite. 

La pression, dans le générateur ou les générateurs, est de 
a ~ atmosphères. 



§ IL — Machines fixes à double effet, sans détente, 

à condensation. 

116. Ces machines étant très-peu employées, nous nous bor- 
nerons à dire quelques mots de la machine de Watt, dont toutes 
les autres dérivent. A l'inspection de \9ifig* i57, on se rend 
compte de tous les détails de la machine. La seule observa - 
lion que nous ayons à faire est relative à la forme du tiroir, 
qui est commandé par un excentrique, monté sur l'arbre mo- 
teur, par Tiniermédiaire d'un levier coudé articulé à la barre 
de rcxcenirique et à la lige du tiroir. C'est une sorte de tuyau 
creux qui s'élargit à ses deux extrémités, vers lesquelles il est 
maintenu ; l'échappement a lieu, par les deux mêmes lumières 
que l'admission, dans l'intérievir du tube qui est constamment 
en communication avec le condenseur. Ce tiroir offre le double 
avantage de permettre de réduire à peu de chose les espaces nui- 
sibles et de n'exercer qu'une faible pression sur ses guides; 
mais il est défectueux sous ce rapport, que sa relation conti- 
nuelle avec le condenseur est une cause de condensation par- 
tielle, par suite d'une perle de pression de la vapeur lors de 
l'admission. 



©ES pninciPAUX tïpçs dk iachines a VAreuR. 3Dt 

La pression dans les chaudières des machines de Walt est 




^ III. — Machines à délente Jîxe. 

117. Machines à un seul cylindre. — Si, dans la machine de 
Wall, on remplace le liroir tubutaire par un tiroir à coquille, 
elle devient une machine à détente fixe et à condensation, 

La plupart des machines à détente fixe, avec ou sans con- 
densation, sont à connexion directe; le tiroir est commandé 
direciemeni par un excentrique monté sur l'arbre. 

118. Machines à cylindres combinés.— Djns ces machines, 
la vapeur agit d'abord à pleine pression dans un premier cy- 
lyndie, d'oti elle se rend dans un second oylindre d'une plus 
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grande capacilé que le piemier; elle éprouve dans ce dernier 
unedétenie dans le rapport descapaciiés des deux cjlindres; 
les communicalions sont respect! vemeni éiablies entre les 
parties supérieure et inférieure du petit cylindre, et les par- 
ties inférieure et supérieure de l'autre cylindre; la vapeur 
romplétemenl détendue se rend ensuite dans le condenseur. 
Itien ne s'oppose à ce que la vapeur se détende déjà dans le 
premier cylindre avant de se rendre dans le second. 

Les machine^ à cylindres combinés offrent un double avan- 
tage sur les machines à un seul cylindre; d'une part, elles 
permettant de pousser ta détente beaucoup plus loin; de l'au- 
tre, de réduire rinflucnce des espaces nuisibles; de plus, 
comme la variation de l'effort exercé sur le balancier est plus 
faible, on peut réduire le moment d'inertie du volant- 
La machine' de Woolf [f^;. i58) est le type de ces machines; 
elle est a balancier. 




T^m V 



La tif^cdu piston du grand cyliiidrii est articulée au SLunmet 
A du paroilélogramine lie Wall, comme <\:m^ les machines or- 
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dinairesâ balancier; mais une double lige LF relie les milieux 
des. côtés opposés BC^ AD, dont le premier esi formé par le 
balancier; l'interseclion A' de la droite I.F, avec celle 
qui joint It- point A au centre de rotation 0, est fixe sur ce 
côlé et décrit une courbe semblable à la courbe décrite par 
A, c'esl-à-dîre une courbe à longue inllexion; et c'est en A' 
que l'on a placé l'articulation de la tige du second piston. 

Fie,. '59- 




Les liges des deux tiroirs sont reliées à un même cbàssis, 
dont le mouvemenl alternatir est produit par un excentrique 
Irîangulaire. 
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Lesy!^. iSp ei iSg bit représenient une machine tiori- 
lonUle, ei (lar conséquent i connexion directe, qui se rap- 
porte au type ordinaire des mactiines de WoolT, en ce sens 
que la vapeur agit i pleine pression dans un cyiindre spécial 
ei qu'elle se détend dans un autre rjfllndre d'un diamètre plus 
grand que celui du précédent: mais ici les pistons, tout en 
arrivant en même temps à Tond de course, se meuvent en sens 
inverse l'un de l'autre, contrairement à ce qui a iieu dans ta 

Fin. >^- 




machine de Woolf proprement dite; rie sorte que les deux 
cylindres sont mis en communication l'un avec l'auirc par 
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celles de leurs extrémités qui soiil en regard l'une de l'aulre. 
Il résulte de là que les deux manivelles doivent fuïre entre 
elles un angle de 180 degrés. 

Les^g'. 160 et 160 bis représenient une machine verticale 
à connexion directe, dérivant également du syslème de WoolT; 




les pistons marclient aussi comme dans la précédente, en 
sens inverse l'un de l'autre. Leurs manivelles sont calées res- 
pectivement aux deux extrémités de l'arbre moteur prolongé, 
à cet effet, au delà du bâti; mais, pour éviter les coïncidences 
des points morts, on a réduit de 180 à 160 degrés l'angle formé 
parées manivelles. 
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§ IV. — Machines à détente variable à- distribatton 
par tiroir. 

119. La fig. i6i représente une machine â détente variable à 

■ Hb- .6i. 




balancier, du sjsteme Firrol; la disiribution esl celle que 
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nous avons éludiée au n° 96, dont la came esl commandée par 
le régulaleur. 

Fig ifiï 




Nous rappellerons que celle distribution ouvre et Terme 
brusquemeni les lumières d'admission, ce qui supprime l'élî ■ 
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rage de la vapeur. Les espaces nuisibles sont plus faibles que 
dans les dislribuiions a un seul tiroir. 

Lesfig. 162 et i63 représentent une des machines des souf- 
fleries des hauls-fourneaux de Hans iJura]. 




La distribution appartient au système Farcoi, seulement la 
came est remplacée par un coin [98] que l'on déplace à la 
main, selon le degré de détente que l'on veut obtenir. 

Le condenseur, qui n'est pas indiqué sur la ligure, n'est 
autre chose que le condenseur à injection et à surface décrit 
au n'U. 

§ V — Des machines à délente variable à admissions 
et échappements indépendants. 

120. Ces machines sont à connexion directe et a cylindre hori- 
zontal. Deux lumières d'admission sont placées au-dessus du 
cylindre à ses deux extrémités, deux lumières d'échappement 
sont respeciivemeni placées au-dessous des précédentes, à la 
partie inférieure du cylindre; les sections de ces lumières sont 
relativement grandes, de manière à réduire les pertes de travail 
dues aux étranglements, et atteignent yj de celle du cylindre. 

Le système de distribution caractérise celui de la machine; 
dans tous les cas, il remplit tes conditions suivantes : il ouvre 
et ferme très-rapidement les lumières d'admission et d'échap- 
pement en vue de supprimer l'étirage de la vapeur; ses or- 
ganes éprouvent à se déplacer une très-faible résistance. 

L'éloignement des orifices d'échappement de ceux d'ad- 
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mission élimine la cause de refroidissemenl due à la conden- 
sation, ei par suiie les coups d'eau. 

L'indépendance des admissions ei des échappements permet 
de réduire à irès-peu de chose les espaces nuisibles, de sup- 
primer la période de compression des machines à tiroir, et de 
réduire au strict nécessaire les avances à l'admission et à 
l'échappement. 

Les diagrammes relevés sur les machines dont nous nous 
occupons, lorsque les cylindres sont munis de chemises de 
vapeur, diffèrent très-peu des diagrammes résultant de l'appli- 
cation de la loi de Marioite [voiries Jig. 126 et 127). Le rap- 
port du travail mesuré du frein sur l'arbre moteur au tra- 
vail indiqué par les diagrammes est en moyenne de 90 pour 100 
et a atteint parfois gS pour 100. Il nous semble que l'on ne 
peut exiger plus, et que les machines à vapeur ont atteint leur 
dernier degré de perfection. 

Nous allons étudier les deux principaux types de ces ma- 
chines, qui ont été conçus et exécutés presque en même 
temps, Tun en Amérique, l'autre en Suisse. 
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121. Machine Corliss, —Ddins cette machine (yjg*. 164 et i65), 
la vapeur arrive, par un tuyau vertical T, au milieu d'un réser- 
voir rectangulaire circonscrit à la partie supérieuredu cylindre 
avec lequel il fait corps; de chaque côté de ce réservoir, la va- 
peur se répand dans l'enveloppe du cylindre par deux orifices, 
et l'eau résultant de la condensation dans cette enveloppe est 
renvoyée dans la chaudière en ouvrant un robinet inférieur. 
IV. 24 
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L'admission de la vapeur dans le cylindre esi réglée par les 
distribuleursD, D,; chacun d'eux [fig. 166) est formé d'une 




moniure en fer dont la section est rectangulaire, qui peut 
tournerautour d'un axe horizontal de direction perpendicu- 
laire à celte du mouvement du piston. Un piston circulaire! 
formé d'un segment de cylindre, s'engage à frottement doux 
dans cette monture, correspond à une glace cylindrique pré- 
sentant une surface un peu plus large, et dont l'orifice d'admis- 
sion occupe la région moyenne. La section de chaque orifice, 
est le Yi de la section du cylindre. Deux ressorts méplats in- 
terposés entre la monture et le piston font appuyer ce der- 
nier sur la glace, en vue de compenser les effets de l'usure. 
Le distributeurne supporte que la pression qui s'exerce sur la 
surface, relativement petite, de la partie cylindrique du piston; 
l'axe de la monture traverse, par des stuffing-box, les parois 
latérales de la botte. Il résulte de cette disposition que l'on 
n'a à vaincre qu'un faible frottement pour déplacer le dlslribu- 
teur. L'espace nuisible se trouve réduit à un faible intervalle 
compris entre la glace et le cylindre et au volume très-petit 
compris entre le fond du cylindre et le piston arrivé à l'extré- 
mité de sa course. 

Les deux dislribuleurs d'échappement E, Ei ont le même 
diamètre que les précédents, mais leur surface cylindrique est 
plus étendue [fig. 167). La section de leurs lumières est de ^ 
de celle do cylindre; la période d'ouverture de ces lumières 
correspond aux ^ de la course.Les deux pieds, qui supportent 
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le cylindre, serventdeconduiis à l'échappement et sont reliés 
par un tuyau qui aboutit à un condenseur à injection. 

Il nous reste maintenant à faire connaître le mécanisme qui 
produit le jeu des distributeurs. 



Fie 1S7 




Pour plus de clarté, nous désignerons par de simples lettres 
tes organes de la distribution la plus rapproihée de l'arbre 
moteur, et par les mêmes lettres alîectées de l'indice i les 
organes semblables de l'autre distribution. 

Un excentrique OB [Jîg. i64eli65) est monté sur l'arbre 
moteur et fait, avec la manivelle OA, un angle qui ne diffère 
de 90 degrés que d'un angle de la grandeur des angles ordi- 
naires de calage. 

Vers son extrémité, la barre BB' de l'excentrique, dirigée 
horizontalement vers le cylindre, présente une encoche dans 
laquelle s'engage le boulon B' d'une manivelle dont l'axe O' 
est parallèle à celui de l'arbre moteur, ce qui permet, lors de 
la mise en marche, de faire fonctionner à la main la double 
distribution, en agissant sur un levier adapté à l'arbre 0'. 

La manivelle O'B' est calée sur un plateau qui porte quatre 
manchons a, a,, c, c,, dont les deux derniers commandent, 
par des bielles, les manivelles £c, EiC,, qui terminent d'un 
même côté les axes distributeurs d'échappement. Les deux 
autres sont reliés, par des bielles articulées en b et t>„ à deux 
pièces [parle-ressorts), mobiles autour d'un axe fixe 0", parai* 
ièle à l'axe 0'. 

Occupons-nous spécialement, pour fixer les idées, du sys- 
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tème du dîstribuleur d'admission le plus rapproché de l'arbre 
moieur. Deux lames élastiques. Tune en contact avec Tautre, 
sont encastrées dans la région du porte-ressort voisine de 
Taxe O*". Les extrémités libres de ces lames sont munies dVin 
appendice permettant, à Taide d'une double bielle, de les re- 
lier à une lige formant le prolongement de la bielle horizon- 
tale qui commande la manivelle Di/du distributeur; sur cette 
tige est monté un piston en bronze p, fonctionnant dans un cy- 
lindre fermé du côté du porte- ressort, et dont nous indique- 
rons plus loin la fonction. 

A Texlrémilé du porte-ressort est articulée une pièce [pa- 
lette de déclic qui est formée, du côté du cylindre, d'une 
partie rectiligne gh et de Tautre côté d'une partie légèrement 
courbe dont la conveiilé est tournée vers le bas. 

L'extrémité de la partie droite est entaillée par-dessous, de 
manière à pouvoir, sous l'action d'un petit ressort disposé 
en conséquence, venir buter contre l'angle dièdre supérieur de 
la tige du piston guide, extrémité qui affecte la forme d'un 
parallélépipède rectangle dont deux faces sont horizontales. 

On voit, par cette disposition, que, dans la période d'oscil- 
lation correspondant à la marche vers le porte-ressort, ou 
dans ce que l'on peut appeler le mouvement direct ^ la palette 
de déclic pousse la bielle et fait tourner le distributeur qui, 
au moment voulu, démasque rapidement la lumière d'admis- 
sion; dans le mouvement inverse, la bielle reviendrait en 
arrière sous l'action du ressort, en suivant la loi du mouve- 
ment du porte-ressort; mais cette circonstance ne se présente 
pas généralement, comme nous le verrons bientôt. 

Le régulateur, qui est placé en orrière des porte-ressorts par 
rapport au cylindre, est porté sur une colonne creuse conte- 
nant son mouvement de commande et ne peut que soulever ou 
abaisser son manchon qui est engagé dans une rainure ména> 
gée dans la colonne. Au manchon est articulée une bielle (/, 
commandant, à son extrémité, le le^-ier de détente jl placé sur 
une pièce en forme de Y. Cette pièce est assemblée avec le 
bàii el porte tout le niv^uvement de h distribution. 

L*exlrémité /du levier de dêienie, opposée au régulateur, 
porte deux touches en acier venant se placer au-dessus des par- 
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lies courbes des palettes de déclic. Les touches ont pour effet 
de faire basculer les palettes autour de leur axe, lorsqu'elles 
viennent à les rencontrer dans leur mouvement oscillatoire. 
A ce moment, la tige et la bielle, qui étaient conduites dans 
un sens, obéissant à l'action des ressorts, prennent un mou- 
vement rétrograde très-rapide ; la lumière d'admission se 
trouve ainsi fermée presque instantanément, et la détente 
commence. 

Une touche rencontre plus tôt ou plus tard la palette de dé- 
clic correspondante, selon que le manchon du régulateur est 
plus ou moins élevé; par suite, l'admission diminue ou aug- 
mente; on a ainsi une délente variable très-rapide et d'une 
grande précision. La palette n'arrive à commander de nou- 
veau les bielles d'admission qu'au commencement de l'oscil- 
lation directe suivante du porte-ressort. 

Le manchon du régulateur, du côté de la colonne opposé au 
levier de détente, porte la tige d'un piston percé de trousfonc- 
tionnant dans un cjlindre fixé après celle colonne et conte- 
nant de l'huile. Si le mouvement de la machine vient à s'ac- 
célérer, le passage de l'huile à travers les trous détermine une 
résistance qui a pour effet de supprimer, à très-peu près, les 
oscillations des boules, lorsque la vitesse vient à éprouver 
une variation; les boules prennent ainsi presque immédiate- 
ment la position qui convient à la nouvelle vitesse de régime. 
Pareille chose a évidemment lieu si la vitesse de la machine 
vient à diminuer. 

Les pistons placés sur les liges qui forment les prolonge- 
ments des bielles d'admission ont pour effet d'éviter les chocs 
dans la période de fermeture qui s'opère sous l'action des res- 
sorts. Vers le fond de leurs cylindres, on a pratiqué une pe- 
tite ouverture, variable à volonté au moyen d'un robinet. Dan? 
le mouvement direct, l'air est aspiré sous le piston par ceiK 
ouverture; mais, au moment de la fermeture, le mouvement 
du piston est trop rapide pour que l'air introduit puisse être 
complètement expulsé pendant la durée du mouvement. Il se 
forme ainsi un matelas élastique qui neutralise en partie l'ac- 
tion du ressort et évite un choc. 

Un système d'écrous adapté aux bielles des distributeurs 



376 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE YII. 

permet de rectifier, quand il y a iieu, le jeu des organes de la 
distribution. 

Avant d'aller plus loin, étudions un instant le mode d'action 
des palettes de déclic sur le régulateur. 

Soient 

P le poids de chacune des boules; 

a la longueur des tiges qui les relie à l'arbre, mesurée à partir 
de leurs centres; 

b le côté du losange qui entre dans la composition du régu- 
lateur; 

w la vitesse angulaire de régime de Tarbre; 

a l'angle que forment les tiges a avec la verticale. 

En nous reportant au n® 75 de la IV* Partie, on a 

aP 

— fl'fv'cosa — iVa = o. 

S 

Lorsque les touches viennent en contact avec les palettes 
du déclic, il s'exerce sur le manchon un petit effort /i qui lend 
à abaisser les boules, effort que Ton peut considérer comme 
constant, pendant la faible durée de son action, et comme 
étant connu; l'angle a diminue de l'angle ôa, que nous sup- 
poserons suffisamment petit pour qu'il soit permis d'en né- 
gliger les puissances supérieures à la première; pendant le 
temps Qj par l'effet du modérateur, la vitesse w n'éprouve pas 
de variation appréciable, et l'on a 

aP 

— ûw'cos (a — (îa ) —iVa — pb = o, 



d'où 



^a = 



Pb 



aP 



S 

Pour que l'angle 3a reste petit et que par suite w ne varie 
pas sensiblement, comme nous l'avons supposé, il faut que 
l'angle a ait une certaine valeur : c'est pourquoi l'angle 
moyen formé par les deux branches du régulateur de la ma- 
chine Corliss est à peu près égal à 80 degrés. 

Pour terminer, nous allons chercher à établir la relation qui 
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existe entre la loi du mouvement des porte-ressorts et celle 
du mouvement du piston. 

Soient 

w la vitesse angulaire de Tarbre moteur, qui est censée avoir 

lieu de la gauche vers la droite; 
6 Tangle que forme la manivelle avec son point mort exté* 

rieur; 
90® -h a Tangle compris sous la manivelle et l'excentrique, 

a étant une constante positive ou négative. 

Nous supposerons, comme cela a effectivement Heu, que 
la barre d'excentrique BB' est assez longue pour que Ton 
puisse en négliger l'obliquité, et que Ton a 

quoique, dans la réalité, le rayon O'c soit un peu plus petit 
que O'c,. 

EnQn, pour éviter toute confusion, nous affecterons respec- 
tivement du signe -+- et du signe — les vitesses circulaires 
selon qu'elles auront lieu de la gauche vers la droite ou en 
sens inverse. 

La vitesse angulaire instantanée autour du point 0' (Jig. i68) 
étant 

(a) -« w'= _« w QTg/COS (0 -h a) , 

la vitesse correspondante du point a est 

La vitesse angulaire autour du centre instantané S (point de 
rencontre des directions de G a, 0"b) de ab a donc pour valeur 

OB O'a .. . 
et la vitesse du point b 

(b) ^â¥' sïï^^^^^(®"*"*)i 
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Si l'on mène par le point CK la parallèle (y A* à ab jusqu'à sa 
rencontre A* avec la direction de 0"by il est facile de voir, par 



iâi "^ 



1 



il 



I ' 



oc 




/ 



</ 



une similitude de triangles, que Texpression [b] peut se 
mettre sous la forme simple 

WQ7gî^ACos(G-r-a). 
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On voit enfin que la vitesse de rarticulation g du porie-res- 
sort avec la bielle du distributeur D est 

/ X OB 0"^,. ,, 

(1) """^ÔB' q4^^^<>^(® -+-*)• 

On reconnaît de la même manière que la vitesse semblable 
relative au tiroir D, a pour valeur 

OB 0"" 

Les longueurs bic, 6,/i, varient avec 6 suivant une loi com- 
pliquée que nous ne chercherons pas à établir; mais, comme 
les déplacements angulaires autour des axes 0, 0' sont très- 
limités, ces longueurs varient peu, et Ton peut, sans erreur 
sensible, leur substituer leurs valeurs correspondant à la po- 
sition moyenne du système articulé. 

Nous prendrons, pour celle position moyenne, celle pour 
laquelle Texcentrique est perpendiculaire à la direction de la 
lige du piston; les points b et 6, devront coïncider pour cette 
position; nous ferons d'ailleurs en sorte que la bissec- 
trice de Tangle aO'ûi soit perpendiculaire à 0"6. Dans ces 
conditions, les valeurs moyennes de bIc, bjcx auront une 
même valeur que nous désignerons par /ui, et, à l'obliquité près 
de la bielle motrice, les choses se passeront de la même ma- 
nière dans les deux oscillations du piston. Nous aurons ainsi, 
au lieu des formules (i) et (i'), la formule unique 

(^) "^""(Jb"' crl•"^^^''(®■^''>• 

Occupons-nous maintenant desdistributeursd'échappement. 
Soient U le centre instantané de la bielle ce, point, d'inter- 
section des directions de O'e et Ee; h le point de rencontre 
de la parallèle en 0' à ce avec la direction de Ee. D'après la 
formule (a), la vitesse de c est égale à 

OB 
— w' xO'c= — «77717/0'^ COS(ô -H a); 
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la vitesse angulaire autour de U est, par suite, 

et la vitesse du point e, 

.,, OB O'rxUr ;, , OB , ,. , 

^^ "(TB' [J7— ^^s(ô-Ha) = WjjTg>/'<rCOS(ô-Ka). 

On trouverait de même, pour la vitesse de e, , 

(3') _«^.^./,^^.^COS(9-t-a). 

Si Ton fait en sorte que les valeurs moyennes de he, A,e, 
aient la même valeur v, et c*est ce qui a effectivennent lieu, 
les formules précédentes se réduiront à la suivante : 

/ /\ _i_ OB ,^ 

(4) ±:w^^,j^,vCOSiG-^a). 

Enfin, si Ton s'arrange de manière que Ton ait 

V = J-y U. 

et si Ton pose, pour abréger, 

OB 

OB ' 

les formules a' oi 4 î>t^ri>nt comprises dans celle-ci 

( 5 ) -: V r oo> ^ — a , 

le signe supérieur se riipporuni aux distributeurs D et E, , et 
le signe inférieur auv deux autres* 

Mais on voit alors que b diMribulion, en dehors de la pé- 
riode de détente, a Vumk comme dans la distribution, par un 

tiroir ordinaire doni h tvni-sc serait or et l'angle de calage a. 
On retombe ainsi sur un pr\>Mème connu, 

il nous reste maintenant à dire quelques mois sur la dé- 
tente. 
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Nous supposerons, comme cela a lieu d'ailleurs, que le sys- 
tème articulé du régulateur est un losange. 

Lorsque la machine passe de Tétat de repos à un état de 
mouvement permanent, le levier de détente, dont la ligne mé- 
diane fait toujours un petit angle avec l'horizon, s'abaisse d'une 
quantité sensiblement proportionnelle à la réduction subie 
par la diagonale verticale du losange; or cette réduction est 
égale à une constante diminuée d'un terme proportionnel à 
l'inverse du carré de la vitesse angulaire du régulateur, par 
suite de la vitesse angulaire de la machine. 

La hauteur j de la touche au-dessus de la tige à conduire est 
donc de la forme 

(c) r = ^-H-i' 

m et 71 étant deux constantes qu'il est facile de calculer pour 
un système donné. 

Soit R le rayon de l'arc de la palette de déclic. 

Le chemin parcouru par le tiroir fictif dont nous avons parlé 
plus haut, à partir du point mort, est 

[d) a: = r[sin(ô H-a) — sina]. 

Lorsque la palette de déclic vient buter contre la touche 
correspondante, il est facile de voir que Ton a 

a étant la distance de la projection horizontale de la touche 
à la position qu'occupe l'articulation du porte-ressort avec le 
déclic pour = o. 

Si Ton remarque que le rapport -^ est toujours une petite 

fraction, on peut écrire tout simplement 



OU encore, en ayant égard aux valeurs [c) et (rf). 



(G) 



sin(0 4- a) = sina h h - \/ '^^ f //* h — = )• 



25. 
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Celle formule fera connatire la délenle 

(7) A = 



1 — cos 9 . . 



sin*- 



correspondanl à une viiesse angulaire donnée. 

Si Ton s'impose la condition que Ton ail A = At pour 
û) = oj,, les équations (6) et (7) établiront une relation entre 
rriy n, R, à laquelle on devra satisfaire. 

Nous croyons devoir ne pas poursuivre plus loin ces consi- 
dérations théoriques, quoique le sujet comporte un certain 
nombre de questions intéressantes dont la solution présente 
plus ou moins de difficultés : telle est, par exemple, celle qui 
se rapporte au fonctionnement du modérateur à huile. 

122. Machine Sulzer, — Celle machine est représentée, en 
élévation et en plan, par la fig. 169; \afig. 170 est une section 
faite par un plan perpendiculaire à Taxe du cylindre passant 
par Taxe des tiges de deux soupapes correspondantes d'ad- 
mission et d'échappement; la^îg*. 171 indique la position du 
mécanisme de Tune des deux soupapes d'admission lorsque 
l'excentrique est à fond de course et que les deux taquets 
d'acier dont il sera parlé ci-après sont le plus éloignés l'un de 
l'autre. Enfin la^g^. 172 représente le mécanisme de l'admis- 
sion considéré uniquement au point de vue géométrique. 

Le cylindre est muni d'une chemise de vapeur entourée de 
matières feutrées maintenues elles-mêmes par une enveloppe 
en bois. 

La distribution se fait par des soupapes qui, pour la plus 
légère élévation au-dessus de leurs sièges, donnent une grande 
issue à la vapeur. 

La tige du piston est guidée par une glissière cylindrique 
qui offre l'avantage sur la double glissière plane, généralement 
en usage, de parer aux effets résultant d'un jeu latéral de l'arbre 
moteur entre ses épaulemenls. 

Les soupapes sont maintenues sur leurs sièges par des res- 
sorts à boudin; elles sont en fonte au bois, grise et à petits 
grains. On a été conduit par l'expérience à employer cette 
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matière pour éviter les effets de mallage('); d'ailleurs, on a dis- 




posé sur chacune des tiges des soupapes d'admission un pelil 

{') Les objections soulevées contre l'emploi des soupapes paraissent avoii' 
été trèB-eXDgérées. Nous en citerons un oemple ; les machines des bateaux de 
la Compagnie ijenérale da navigation do Lyon, dont la puissance varie entre îoy 
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piston à compression d'air, semblable à ceux des machines 
Corliss, pour amortir les chocs lorsque les soupapes d'admis- 
sion, après avoir été soulevées, sont renvoyées brusquement 
sur leurs sièges comme nous le verrons plus loin. 




Une roue d'angle, montée sur l'arbre moteur, engrène avec 
une roue identique adaptée à i'une des extrémités d'un arbre 
Oi parallèle à l'axe du cjiîndre ; cet arbre, par une transmis- 
sion secondaire qu'il nous paraît inutile de décrire, commu- 
nique le mouvement au régulaleur qui appartient au système 
dit américain que nous étudierons en temps voulu. Le man- 
chon de ce régulateur ne peut se déplacer que dans le sens 
vertical; le levier qu'il commande est terminé, d'une part, par 
la tige articulée chargée de produire la variation de la détente, 
et, de l'autre, par un modérateur analogue à celui de la ma- 
chine Corliss, mais auquel il n'est pas nécessaire de donner 



ainimum. Ce délai B 



minute de l'arbre moteur de chaque 

es soupapes que tous les quatre oa 
it porté à neur ei dix ans et quelque- 
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autant d'importance, en raison même de la nature du régula- 
teur. 

La tige de chacune des quatre soupapes est articulée à un 
levier coudé, et, au delà de son axe, à une pièce qui est en 
rapport avec l'arbre 0,. 

Pour les soupapes d'échappement, cette pièce est une barre 
d'excentrique articulée à une manivelle mobile autour d'un 
axe parallèle et terminée au delà par un galet. Ce galet reçoit 
l'action d'une came formée de deux parties cylindriques de 
rayons différents; quand celle de ces parties dont le rayon 
est le plus grand agit sur le galet, la soupape est soulevée 
brusquement el retombe rapidement sur son siège dès que 
l'action de la partie ci-dessus sur le galet vient à cesser. 

Occupons-nous maintenant du mécanisme de Tune ou de 
l'autre des soupapes d'admission. 

La barre ^g d'un excentrique 0,e monté sur l'arbre d forme, 
un peu au delà du collier, une fourchette dont le plan de 
symétrie est vertical. La pièce qui réunit les deux extrémités 
de la fourchette porte, en son milieu, une sorte d'olive percée 
d'un trou diamétral et mobile autour de l'axe de celte pièce. 

Dans ce trou s'engage une lige cylindrique articulée en «au 
levier coudé de la soupape et mobile autour de Taxe 0^; celle 
tige se termine par un châssis du côté de l'arbre Oi. La tête du 
châssis est reliée par une bielle bb' à une manivelle O36, mon- 
tée sur un arbre O2 parallèle à l'arbre O3. Cet arbre est commandé 
par la lige verticale, définie ci-dessus, du régulateur, par l'in- 
termédiaire d'une manivelle. 

La tète du châssis est munie, à l'intérieur, d'un taquet en 
acier; un autre taquet, relié aux deux flasques de la barre 
d'excentrique entre lesquelles il est placé, correspond au pré- 
cédent. Tant que les deux taquets ne sont pas en contact, le 
bras de levier O^a reste fixe sous l'action du ressort de la sou- 
pape; mais, à partir du moment où les deux taquets sont en 
contact, la soupape se soulève, et l'admission de la vapeur a 
lieu pendant toute la durée du contact. 

Il résulte de celte disposition, rendue très-claire par les 
Jig, 170 et 17?., que, si le manchon du régulateur vient à s'é- 
lever, il en est de même de la manivelle de la fourchette : le 
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taquet de celle fourchette s'éloignant davantage de celui de la 

bielle, la durée de leur contact est réduite; la soupape resle 

ouverte moins longtemps, et la vapeur se détend davantage. 

Le régulateur américain [fig. 173) est un régulateur à boules 

Fig. 173. 




d*un faible poids, dont les bielles forment un losange. Les 
bielles sont deux à deuxarticuléesauxextrémitésd*undiamètre 
horizontal à chacune des sphères. La douille est surmontée 
d'une mas$e pesante, de révolution, traversée par Tarbre. 

Reportons-nous au n° 75 de la IV® Partie, dont nous conser- 
verons les notations, en supposant a=^b = c; désignons par 
2Q le poids de la masse qui repose sur la douille; au lieu des 
formules (2) et (3) du numéro précité, nous aurons les sui- 
vantes : 



(3') 



-mt^'cosa— (P-+- Q) qF/? = o, 



ff 



2 



^ 



acosa. 



H) 
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et, au lieu des équations (4)9 



\ "^2=%^/ ' 



(4') ■ ' --^ 



( «'. = %wi- 



P-+-Q 

Comme le rapport p~(^ est une très-petite fraction, on 
peut prendre très-approximativement 

(5-, J«'-«''('-^ÎpTq)' 

et Ton a, pour le degré de sensibilité, 

^7 — ^*^. ^ P . 
^0 P-+-Q 

On voit ainsi que le régulateur dont nous nous occupons 
peut être doué d'une, sensibilité aussi grande que l'on voudra, 
en donnant au poids Q une valeur convenable. 

En faisant en sorte que l'admission de la vapeur soit sup- 
primée et atteigne son maximum pour des valeurs de a très- 
voisines de «0, la vitesse angulaire de l'arbre moteur ne pourra 
varier relativement, ou du moins à irès-peu près, qu'entre les 

limites très-faibles - ,^ ^ ^ 1 ît-^-t^ ; de sorte que l'on ob- 

tient très-sensiblement le même résultat qu'avec un régula- 
teur isochrone. 

Le régulateur dont il s'agit offre de plus cet avantage, que, 
par l'effet de la grande masse Q, les oscillations des boules 
lors d'un changement de vitesse sont très faibles; elles sont, 
de plus, détruites presque immédiatement par le modérateur 
à huile. 

Nous allons maintenant étudier, avec quelques détails, le 
mécanisme au moyen duquel la détente se produit. 

Dans la réalité, la bielle 66' est un peu plus longue queOaa; 
mais, en vue de simplifier nos formules, nous négligerons la 
différence, et nous poserons 66' = O2 a=zr. 

Comme, d'après la disposition adoptée, le point 6, sous l'ac- 



'^ll^^^"*' 
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lion du régulateur, ne peut se déplacer que très-peu de part et 
d'autre de la droite OaOa, la longueur 6O2 n'éprouve pas de 
variations sensibles; nous la supposerons constante et égale 
k a=: ab\ 

La figure OiabV restera ainsi constamment, pour nous, un 
parallélogramme qui différera très-peu d'un rectangle tant que 
la soupape restera fermée. 

Soient 

Q l'angle dont a tourné la manivelle motrice à partir de l'un 
de ses points morts; 

6 -f- y l'angle que forme l'excentrique 0,e avec la droite dO,; 

P l'angle déterminé par cette droite avec ob'^ angle qui res- 
tera constant tant que les boules du régulateur resteront à 
la .même hauteur; 

d la distance OtOa; 

e l'excentricité de;* 

e = 0, 1 la distance du point d à la droite ah' ; 

/ la longueur eq de la barre de l'excentrique; 

0) l'angle formé par Oaa avec le prolongement de O1O2; 

i l'angle eq\. 



e 



Nous supposerons que le rapport variable y reste de l'ordre 

du rapport très-petit y> dont la seconde puissance est négli- 
geable. 



Nous avons 



e = rsin(w — p) — éfsinp, 



(A) {sin/ = 



gsin(9-t-7— P) — e 



> 



/ 

Iâr = cfcosP-+-rcos(w— p). 

Considérons d'abord la période dans laquelle les deux taquets 
ne sont pas en contact, et soient m, n les points où ils sont fixés 
sur eq et ab'; m' la projection de m sur aV, 'k = me, fjL = an. 

On a, au degré d'approximation convenu, 

I/?î' = >-+-ecos(9 + 7 — P), 

^BW l'' = l^ — f* = ^COSp -hrcos(w— P) — |x, 

/ — > 
/wm'=(/— ^)sin« = — y— [esin(0-h7 — p)-t-r/sinp — /•sin(w — P)]. 
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Pour que les taquets puissent se rencontrer, il faut que les 
longueurs I/i et Im' soient égales ou que la valeur correspon- 
dante 6*' de satisfasse à l'équation 

(f) tfCOS(0'-H7 — p) =dcOSp-\-rCOS((a — p)— > — /x, 

formule que nous ne nous arrêterons pas à discuter. 

Soient h, k les distances respectives des bords supérieurs 
des taquets m^ nh eq et ab' ; h\ W les distances semblables 
relatives aux bords inférieurs. 

Pour que les deux taquets se rencontrent, il faut que, pour 
= 9', on ait mm! •< A' -+- A*, ou que 

— - — [^cos(0'-h y— ^)-4-r/sinp — rsin(&j— P)] </*' -+- X-. 
Les deux taquets se quitteront lorsque l'on aura 

— mm' = h -¥■ A' 

en même temps que Im" = ln. 

Soient 6" et w" les valeurs correspondantes de d et o); on 
aura, pour les déterminer, les deux équations 

( ^sin(0"-+-7-S)-i-r/sinp-rsin(o)" — P) = — ^-^(//H-X-'), 
( <?cos(0''-+-7 — P) — r/cosp — reos (w" — P)-i->-t-fx=o, 

équations qui donnent la solution de la question. 

§ VI. — Locomobiles ; machines mi-fixes. 

123. Lorsqu'un travail, sur un lieu déterminé, est tempo- 
raire, et que d'autres travaux également temporaires peuvent 
être entrepris successivement en d'autres lieux, l'emploi 
d'une machine fixe ne serait pas pratique, en raison des frais 
que nécessiteraient le déplacement et la nouvelle installation 
de la machine et de son générateur. 

C'est en vue de parer à cet inconvénient que l'on construit 
des machines à échappement libredontlemécanisme est sup- 
porté par la chaudière qui n'est pas emprisonnée dans un 
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massif en maçonnerie; tout le système peut alors' se trans- 
porter racilemeni d'un point à un autre. 

Fij. 174. 




Généralement on cherche à réduire à très-peu de chose les 
pertes de chaleur dues au rayonnement, en entourant ta chau- 
dière de matières peu perméahles à la chaleur, telles que le 
bois, le feutre, etc., ou d'une enveloppe en tôle de fer ou de 
cuivre, maintenue par de petites cornières et déterminant 
entre elle et la chaudière une couche d'air annulaire, et l'on 
sait que l'air confiné est peu conducteur de la chaleur. 

Pour éviter les causes de dislocation dues aux vibrations et 
aux efforts développés parla vapeur, il faut, autant que pos- 
sible, que tout le mécanisme repose sur un même bâti en 
fonte, boulonné sur le générateur. 

Les machines dontnous nous occupons forment deux caté- 
gories : les locomobiles et les machines mi-fixes. 

Une locomobile est montée sur roues, et peut ainsi être 
traînée par des chevaux ou des bœufs d'un point à un autre- 
La yig. 173 représente une machine de cette catégorie; sa 
chaudière, qui est horizontale, appartient au système tubu- 
laire ; à l'exception de la pompe d'alimentation, tout ce mé- 



39a BIXIfcHE rtBTIE. — CHAPITRE VII. 

canisme est monte sur un même b6ii. Les locomobiles sont 
principalement employées dans les travau<c agricoles pour 

Vis. ':■'■ 




mettre en mouvement des battoirs à blé, et même des char- 
rues, des herses, etc.; dans les travaux publics, pour les épui- 
sements, le cassage des pierres destinées a l'entretien des 
roules, etc. 

Si l'on supprime ses roues, la locomobile devient unema- 
cfiine mi-fixe. 

Lajig, 174 représente une machine mi-fixe verticale; les 
machines de cette catégorie sont souvent employées dans des . 
ateliers dont le travail exige une faible puissance motrice, et 
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qui souvent sont trop exigus pour recevoir une machine 
fixe. 



§ VII. - 



Locomotives. 



124. Une locomotive est une macliîne à deux cylindres con- 
jugués dont la chaudière est parallèle à la voie et appartient 
au système tubulaire. La chaudière repose sur un châssis 
également parallèle à la voie, auquel se trouve Qxe le méca- 
nisme. Les deux machines partielles sont symétriquement 
situées par rapport au plan vertical {plan méridien), passant 
par l'axe de la chaudière. 

Les roues sont calées sur les essieux avec lesquels elles font 
corps; elles sont munies de rebords extérieurs ou boudins; 
leur jante appartient à une surface conique dont le sommet 
se trouve vers l'intérieur et dont l'ouverture est très-faible. 
Les coussinets sont en bronze et sont renfermés dans une 
pièce [botte à graisse) qui porte à sa partie supérieure une 
cavité qui reçoit l'huile employée au graissage des essieux. Les 
J!g. 176 représentent deux coupes d'un type de botte à graisse, 
la première perpendiculaire a l'axe de l'essieu, et l'autre pas- 
sant par cet axe. 

Fie. 176. 




Chaque boite à graisse est maintenue, avec un faible jeu, 
entre les deux branches d'une sorte de fourchette ûxée au 
longeron du châssis et à laquelle on a donné le nom de plaque 
de garde. 

Le châssis repose sur les boites â graisse, non directement. 
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mais sur chacune d'elles par rintermédiaire d'une tige ter- 
minée, à sa partie supérieure, par une chappe; cette chappe 
embrasse un ressort à lames étagées droites ou dont la con- 
vexité est tournée vers le bas; les extrémités de ce ressort, 
qui est situé au-dessus du châssis, sont traversées par deux 
tiges fixées au longeron ; l'extrémité supérieure de chaque tige 
est filetée pour recevoir un écrou. Les ressorts ont pour effet 
de ne faire supporter les chocs, résultant des inégalités de la 
voie, que par les roues et les essieux; de plus ils permettent, 
en les tendant plus ou moins au moyen des écrous lorsque la 
machine a plus de deux essieux, de faire varier à volonté, 
entre des limites qu'il est facile d'établir, la portion de la 
charge totale que doit supporter chaque essieu. 

Les bielles des pistons sont articulées à deux manivelles à 
angle droit, montées sur l'essieu des roues motrices ou, dans 
certains cas, à deux parties de cet essieu coudées à angle droit. 

Pour augmenter l'adhérence, on accouple souvent les roues 
motrices avec une paire ou deux paires de roues portantes, 
qui doivent alors avoir les mêmes diamètres que les premières, 
pour qu'il n'y ait pas de glissement. L'accouplement des deux 
roues situées du même côté que la machine s'établit au 
moyen d'une tige (bielle d'accouplement), qui s'articule à 
deux manivelles identiques faisant corps avec les roues; la 
longueur de la bielle d'accouplement, mesurée d'un axe à 
l'autre des œils d'articulation, étant prise égale à la distance des 
axes des essieux, la bielle reste constamment parallèle à la voie. 

La chaudière est munie d'une enveloppe semblable à celle 
que nous avons indiquée pour les locomobiles; elle est sur- 
montée d'un dôme correspondant au trou d'homme, vers le 
sommet duquel part le tuyau de prise de vapeur; le dôme a 
pour effet de réduire notablement la quantité d'eau qui serait 
entraînée par la vapeur. Au moyen d'une manivelle et d'une 
transmission, on peut déplacer un tiroir ou registre [régula- 
teur)y qui permet de réduire plus ou moins la section, en un 
point déterminé, du tuyau de prise de vapeur et, par consé- 
quent, de faire varier le débit de la vapeur. 

Les chaudières des locomotives sont munies d'un mano- 
mètre, d'un tube indicateur de niveau, de robinets étages et 



'Wi^ 
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de soupapes de sûrelé maintenues par des ressorts (balances); 
de plus, on fixe dans le ciel du foyer un écrou en fer vissé 
dans répaisseur de la tôle, et dans lequel on coule du plomb. 
Ce bouchon fond lorsque le niveau de Teau s'abaisse jusqu'à 
découvrir le foyer, et la vapeur, en s'échappant, éteint le feu. 

Le sifflet à vapeur, placé sur la partie postérieure de la 
chaudière, sert à donner des avertissements; il est en tout 
semblable aux sifflets d'alarme des chaudières fixes, à cette 
exception près, qu'au lieu d'un flotteur, c'est un robinetà main 
qui le fait fonctionner. 

Les distributions des locomotives sont toutes déterminées 
par des coulisses, afin de pouvoir à volonté changer la direc- 
tion du mouvement de la locomotive; la partie supérieure du 
levier de changement de marche, qui commande la bielle de 
relevage, est ajrticulée à i'écrou d'une vis horizontale munie 
d'un volant sur lequel agit le mécanicien. L'écrou se termine, 
à sa partie supérieure, par un double index glissant sur une 
règle graduée, de manière à pouvoir régler à volonté le degré 
de détente dans l'une et l'autre marche. 

Les deux tuyaux d'échappement se réunissent en un seul, 
dont l'axe coïncide avec celui de la cheminée; ce tuyau cen- 
tral se termine par la tuyère, ajutage rectangulaire formé de 
deux faces planes parallèles entre lesquelles, au moyen d'un 
système de tiges et de leviers, on fait mouvoir deux valves 
qui, en s'écartant ou en se rapprochant, font varier la section 
de l'orifice [échappement variable); on peut ainsi activera 
volonté la combustion. 

Lorsque la machine est en stationnement, on produit le ti- 
rage, lorsqu'il y a lieu de le faire, en ouvrant le robinet d'un 
petit tuyau [souffleur), prenant de la vapeur dans la chaudière 
pour l'injecter verticalement dans la cheminée. 

Lesflg, 177, 178, 179, 180, 181, 182 représentent un type de 
machines express de la Compagnie des chemins de fer de 
Paris-Lyon-Médlterranée, et les flg. i83 et 184 un type des 
machines à marchandises de la même Compagnie. 

Comme nous ne nous proposons de considérer ici une loco- 
motive que comme machine à vapeur, nous nous en tiendrons 
à ces généralités, en renvoyant, pour plus de détails, à l'ouvrage 

IV. a; 
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de M. Ch. Couche, inlitulé : Foie^ matériel et exploitation 
technique des chemins de fer, 

£n dehors des questions que nous avons traitées au Cha- 
pitre VI, et qui s'appliquent aux locomotives, il s'en présente 
deux autres qui sont spéciales à ce genre de machines. 

125. Du tirage dans les locomotives, — La vapeur, en s'é- 
chappant dans la cheminée, change brusquement de vitesse 
par suite de l'élargissement brusque de section qu'elle éprouve; 
if résulte de là une perte de force vive et une diminution de 
pression d'autant plus grandes, que l'on a réduit davantage la 
section de l'orifice d'échappement. L'air extérieur est appelé 
à travers la masse de combustible, et son débit est d'autant 
plus considérable ou la combustion est d'autant plus active, 
que la diminution ci-dessus de la pression est plus forte; 
mais la contre-pression devient supérieure à la pression atmo- 
sphérique. 

Pour ne pas compliquer outre mesure la question, nous 
ferons abstraction des réductions de section'des lumières pro- 
duites par le tiroir. 

De plus, comme les variations de pression dans le mouve- 
ment de la vapeur, du gaz de la combustion et du mélange 
de ces deux fluides sont faibles, nous pourrons considérer 
ces fluides comme incompressibles. Ënfm, comme par la 
forme même des débouchés de la vapeur et des gaz dans la 
partie supérieure de la cheminée les contractions sont très- 
faibles, nous supposerons égaux à l'unité les coefficients cor- 
respondants. 

Soient 

r la longueur de la manivelle; 

n sa vitesse angulaire censée constante; 

=znt l'angle qu'elle forme avec la direction du mouvement 
du piston; 

Q la section de la cheminée; 

yû celle du cylindre; 

vil la section de l'orifice d'échappement; 

p, V la pression et la vitesse de la vapeur dans la section con- 
tractée au delà de cet orifice; 



A^^ 3t. 




DES PRINCIPAUX TYPES DE MACHINES A TAPEUR. 4^^ 

pa la pression almosphérique; 

^0 la conire-pression; 

p le poids spécifique de la vapeur humide comprise dans le 
cylindre, calculée comme si elle se trouvait à la pression pa, 
qui diffère peu de /?„ et à la température de loo degrés; 

/ la longueur du tuyau d'échappement; 

zQ. sa section. 

On a, en négligeant quelques termes secondaires, 

K étant un coefficient supérieur à Tunité, censé connu, l'ex- 
cès K — I se rapportant aux effets de la vitesse du piston, des 
frottements et des changements brusques de section entre la 
distribution et l'échappement. 

La vitesse du piston étant nrsind, en négligeant l'obliquité 
de la bielle, on a 

Vvn= 7il/îrsinO, 
d'où 

[a) y = lnrûn^, 



et par suite 

(i) 



Y.% — sin'O -^ ^ nr cosO = f^ — ^ • 



Nous supposerons que la pression dans la boîte à fumée est 
égale à /7a, ce qui est sensiblement exact; nous négligerons la 
vitesse des gaz dans cette capacité, ainsi que l'accélération de 
leur vitesse dans la zone annulaire comprise entre la cheminée 
et le tuyau d'échappement, en raison du peu de hauteur de 
cette zone. Cela posé, si V est la vitesse des gaz en traversant le 
plan de la section de l'orifice d'échappement, p' leur densité, 
nous avons 



2^ 



a;. 
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Des équations (i) et (2) on tire 



(3) 



/ 7^ il \ P'V 



formule qui permettra de calculer la contre-pression lorsque 
Ton connaîtra l'expression de W en fonction de 9. 

Soient q et g' les poids de vapeur et de gaz débités par se- 
conde, W la vitesse du mélange à l'orifice de la cheminée; 
on a, en appliquant le principe des forces vives entre la sec- 
tion déterminée par le plan de Torifice d'échappement et 
l'ouverture de la cheminée, 



'2g -ig 7.g 

ou 



\p ?/ -^g ^s 



(4 ) ?-' (V + '/') - ^V (r/V -r- y-V) = ip - /O (^j + ^') 



tr 



Or on a 



7 = Vvp, ./^V'(.-v)p', 



par suite, 

(5) v(i-v)(Vp-V'p')(V-V')-/7,-/.. 
Des équations (3) et (4) on déduit la suivante : 

(6) v(i-v)(Vp-V'p'){V~V') = p'V^ 
d*où Ton tire, en ayant égard à la valeur (a), 

( y/- y^^sinQ 



X 



Cette vitesse est nulle pour v = i et infinie pour v == o ; elle 
croît donc à mesure que v décroît, ce qui devait être. 
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£n posant 

V'=H/2rsinO, 

la formule (3) donnera 

et il sera facile de trouver le travail de la ôontre-pression, 

les limites de l'intégrale étant celles de la période considérée. 

126. De la marche à contre-vapeur. — Nous avons consi- 
déré, au n** 136, la marche à contre-vapeur, au point de vue 
cinématique; il nous reste maintenante en étudier les effets 
mécaniques. 

Nous rappellerons d'abord les différents résultats auxquels 
nous sommes arrivé au numéro précité. 

Supposons que le piston soit arrivé à fond de course : 

1° Il reçoit, sur celle de ses faces qui est en regard du fond 
du cylindre, l'action de la vapeur qui se continue pendant que 
le piston se déplace d'une certaine fraction, qui est très-petite, 
de la course. 

2® Cette vapeur se détend sur une autre fraction de la 
course; mais, comme cette fraction est bien supérieure à la 
précédente, la pression finale est en général au plus égale à 
la pression atmosphérique. 

3** Les produits delà combustion sont aspirés dans le tuyau 
d'échappement jusqu'à la fin de la course. 

4° Sur une très-faible partie de la course suivante, une partie 
de ces produits est refoulée dans l'atmosphère. 

5° L'autre partie subit une compression. 

6*» La vapeur de la chaudière se mélange avec les gaz com- 
primés, et, pendant tout le reste de sa course, le piston sert à 
vaincre la pression de la chaudière et même une pression qui 
lui est un peu supérieure, en raison des résistances passives. 

Dans les deux premières périodes, il se développe un tra- 
vail moteur, mais peu important. 

Que la pression finale dans la seconde période soit infé- 
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rieure ou supérieure à la pression atmosphérique, la pression, 
au commencement de la troisième, devient bieniôi égale à 
celte dernière, par suite d'inlroduction des gaz de la combus- 
tion. 

Dans les trois dernières périodes, il se développe un travail 
résistant, en vertu duquel la machine fonctionne comme un 
frein. Le travail produit dans la quatrième est relativement 
faible; le travail de compression du gaz, qui dans la cheminée 
possède une température élevée, soit 3oo degrés environ, dé- 
termine une augmentation de cette température, condition 
très-défavorable à la conservation des surfaces frottantes et 
des matières lubrifiantes, d*oii un premier inconvénient. 

C'est isurtoul le travail résistant correspondant à la cinquième 
période qui joue le rôle le plus important; dès que la lu- 
mière d'admission commence à s'ouvrir, les gaz comprimés et 
la vapeur de la chaudière se mélangent, et l'on peut consi- 
dérer, sans grande erreur, la pression comme étant égale à 
celle de la chaudière pendant toute la durée de la période 
considérée. 

Mais, finalement, toute la masse gazeuse est envoyée dans la 
chaudière, dont elle prend la température, ce qui exige qu'elle 
vaporise une certaine quantité de liquide; il résulte de là une 
augmentation de pression qui soulève les soupapes de sûreté, 
et toute la chaleur développée par le travail résistant se trouve 
rejetée au dehors, inconvénient qui, joint à celui de l'encras- 
sement de la chaudière, vient s'ajouter à celui que nous avons 
fait ressortir plus haut. 

MM. Lechatelier et Ricour sont parvenus à éviter ces deux 
inconvénients et à rendre très-usuel l'emploi de la contre- 
vapeur en injectant, au moment où l'on veut s'en servir, un 
mélange d'eau et de vapeur, emprunté à la chaudière, dans le 
tuyau d'échappement; ce mélange, qui prend la température 
de 100 degrés, remplace les gaz de la combustion ; en réglant 
convenablement la proportion d'eau, on peut arriver à faire 
en sorte qu'à la fin de la compression il ne se trouve sous 
le piston que de la vapeur saturée. 

Lesfig. i85 représentent la disposition adoptée par la Com- 
pagnie des chemins de fer de Pans-Lyon-Méditerranée, dans 
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ses machines locomoiives. Deux valves R et R' permeuent de 
faire arriver, dans une capacité, un courant de vapeur venant 



Fig. 1 Sa- 




de la chaudière par un tuyau V, cl un courant d'eau chaude par 
un tuyau E, partant également de la chaudière. Le mélange, 
dont on peut régler à volonté la proportion, se rend dans le 
tuyau d'échappement par la conduite M. 

Dans la pratique, on reconnaît que : 

[a] Le volume de vapeur d'eau injecté est insuffisant lors- 
que : 

I" Il ne s'échappe pas de vapeur de la chetninée, ou qu'elle 
s'en échappe par jets intermittents; 
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2*> La pression s'élève dans la chaudière; 
S*» L'injecieur automoteur s'arrêle s'il fonctionne, ou ne 
s'amorce pas s'il est arrêté. 

(b) Le débit excédant de vapeur se manifeste par l'impor- 
tance exagérée du jet de vapeur en sortant de la cheminée. 

(c) L'insufGsance du volume d'eau se reconnaît lorsque : 
I® 11 ne s'échappe pas d'eau de la cheminée; 

2'' Le manomètre indique une augmenlalion de pression 
dans la chaudière. 

(d) De l'excès de l'injection d'eau résulte une pluie abon- 
dante sortant de la cheminée. 

Nous allons maintenant nous proposer de déterminer la 
proportion de vapeur qu'il faut introduire dans le mélange 
pour que, après la compression, il se trouve de.la vapeur sa- 
turée dans le cylindre; il est clair que le maximum de celte 
proportion correspondra au cas oii, après la compression, la 
vapeur saturée serait sèche, ou que le cylindre ne renferme- 
rait pas d'eau. 

Soient 

/„ la température dans la chaudière; 

/, la température d'ébullition de l'eau sous la pression atmo- 
sphérique; 

•/îo la proportion d'eau entraînée par la vapeur en sortant de la 
chaudière, et qui souvent n'est pas inférieure à o,4o; 

£ la proportion de vapeur humide qui doit être empruntée à 
la chaudière pour être mélangée avec de l'eau à ^ degrés; 

y la proportion de vapeur que renferme le mélange; 

/', /'o, r, les chaleurs de volatilisation de la chaleur aux tempé- 
ratures /, /a, /, ; 

C'y 60, 6i les chaleurs spécifiques correspondantes de l'eau. 

D'après l'équation (i3) du n" 8, on a 

(0 '= — 5 

r Yi 
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OU approximativement 



^'îo 



Soient maintenant 

tuf fii la température et la proportion de vapeur après la com- 
pression ; 

- la fraction connue à laquelle le volume s'est réduit; 

Tj, Ci les valeurs de r et de c pour / = /j ; 
pi, p2 les poids spécifiques de la vapeur saturée aux tempéra- 
tures /,, /j. 

On a, en négligeant le volume occupé par le liquide, 

(.) 1^-i^^. 

^2 P. P2 

Nous avons enfin la relation 

déduite d^ la formule 89 du n** 30 de la IIP Partie, et dans 
laquelle yjj est une quantité donnée, au plus égale à l'unité. 

Les équations (2) et (3) entre y. et U ne peuvent être ré- 
solues que par des tâtonnements très-laborieux; en supposant 
y, connu, l'équation (i') fera connaître l'inconnue principales; 
mais on peut éviter la difficulté en nous proposant de détermi- 
ner une proportion d'eau plus que suffisante, pour qu'après 
la compression la vapeur reste saturée. Remarquons, en effet, 
que, si la vapeur est mélangée avec une quantité d'eau con- 
venable, elle restera saturée après la compression à la tempé- 
rature /o; par conséquent, si nous supposons qu'après la com- 
pression la température est devenue /o, nous obtiendrons une 
valeur plus que suffisante pour i — ei. 

L'équation (3) devient alors 

(3') _^iro_ ^ __Mi a,3o258 ^^^±^ logvulg. îZ|±lo. 

^ ' 273 -H /^ 273 -+- /, ' 2 & & 273 -i- /, 
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En éllminanin, entre les équations (sj et (3), c 
suivante : 



(i) 



T Uri\r7-7, 



,l5l29(r.-l-c,)IOJ 



. »73h 



qui permettra de trouver y et par suite e. 

On estime, dans la pratique, que l'on peut marcher dans de 
bonnes conditions sans d escendre au-dessous àe y = ^. 

§ Vill. — Machines à vapeur de navigation. 

l'27. Les^^. 186 et 187 représentent une machine oscillante 
dont nous avons étudié le mouvement au n" &0 de la IV' Par- 
tie. Les deux tourillons sont creux; l'un serlpourradmission 
et l'autre pour l'échappement. 

Vig. 186. 




Ces machines occupent peu de place, et c'est ce qui Tait que 
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leur emploi est assez Tréquent sur les bateaux à vapeur de pe- 
tites dimensions. 

Flg. 187. 




Lajig. 188 représenie une machine à balancier en dessous 
[iV' Partie, n" 56). 



PN 
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Pour plus de détails sur les machines employées sur les 
bateaux ei les navires, nous renverrons au Traité des appa- 
reils à vapeur de navigation de M. Ledieu. 

§ IX. — Machines à vapeur rotatives. 

128. Plusieurs tentatives ont éié faites par divers construc- 
teurs en vue de trouver, pour les machines à vapeur, des dis- 
positions telles que la vapeur communique directement au 
récepteur un mouvement de rotation, en supprimant ainsi les 
pièces à mouvement alternatif, par suite le volant. On rédui- 
rait ainsi le prix d'acquisition d'une machine en même temps 
que Ton supprimerait des pertes de travail dues aux frotte- 
ments et aux vibrations des pièces oscillantes. 

Le grand inconvénient que présentent ces machines résulte 
de l'usure, avec le temps, des parties frottantes, et, dès que la 
vapeur peut pénétrer entre elles, la machine devient défec- 
tueuse. 

11 ne faut pas songer à employer des turbines à vapeur; car, 
pour que leur rendement soit convenable, il faudrait leur 
donner une vitesse qui se trouve dans un rapport déterminé 
avec la vitesse d'écoulement de la vapeur; or cette dernière 
est considérable, même lorsque la pression dans la chaudière 
atteint sa plus petite valeur pratique; le récepteur devrait être 
ainsi animé d'une vitesse de rotation exorbitante et par suite 
inacceptable. 

11 est donc nécessaire, dans une machine rotative, de faire 
agir la vapeur par pression sur le récepteur, au lieu de lui 
donner de la vitesse pour venir frapper cet organe. Jusqu'ici, 
on n'a construit de semblables machines que pour de faibles 
puissances, et principalement en vue de faire mouvoir des 
pompes rotatives qui sont très-avantageuses lorsque l'on a à 
élever de grandes masses d'eau à une faible hauteur. Nous 
nous bornerons à citer ici deux machines rotatives, Tune en 
raison de son caractère d'ancienneté et de la manière remar- 
quable dont l'étude en a été faite, et l'autre parce qu'elle est 
à la mode du jour. 
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129. Machine de MM. Minary frères. — Celle machine est 
très-intéressante à bien des points de vue : elle a été conçue 
en i838 (époque a laquelie on commençait à peine à s'occuper 
des machines de ce genre) par deux jeunes gens âgés de vingt 
à vingt-quatre ans; l'élude en est complète; la disposition 
adoptée est des plus logiques, comme nous l'établirons plus 



Sur l'une des extrémités de l'arbre moteur 00 [fig. 189), 



loi 



FiB- iSg- 




extérieurement au palier correspondant, est monté un plateau 
AA, sur la face libre duquel on a pratiqué irois rainures ra- 
diales identiques, à seciion rectangulaire, dont les axes de 
figure font, de l'une à l'autre, un angle de 120 degrés. 

Dans chaque rayure se trouve ajusté, à égale distance pour 
toutes trois de l'axe de roiation, un manetonqui s'engage dans 
une coulisse formant manivelle. Les trois manivelles m,, m„ 
/iiy sont identiques et tournent autour d'un axe horizontal O'O' 
compris dans le même pian vertical que celui de l'arbre mo- 
teur, mais qui se trouve <i une certaine hauteur au-dessus de 
ce dernier; nous appellerons excentricité cette hauteur, pour 
simplifier le langage. 
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Les manivelles O'm,, 0'm„ 0' m, sont respectivement mon- 
tées sur un arbre dont Taxe est 0'0\ sur un canon Cs envelop- 
pant cet arbre, et sur un canon c, plus court glissant sur le 
précédent. 

Fig. 190. 



. * 




L*arbre 0' et les canons c„ Cs porienl, à leurs extrémités 
opposées à l'arbre 00, trois pistons en bronze Pi, Pj, P3, iden- 
tiques, dont la section transversale affecte la forme d'un sec- 
teur circulaire; les lignes médianes des profils de ces pistons 
sont parallèles à celles des manivelles correspondantes. 

Les pistons se meuvent dans une botte cylindrique de même 
longueur, qui leur est concentrique, mais qui est excentrée sur 
une partie de son périmètre; ils se meuvent à frottement doux 
sur l'autre partie; moyennant une certaine modification facile à 
comprendre, on pourrait, au moyen de ressorts, comme dans 
les machines Corliss, compenser les effets de l'usure, quoi- 
que, en réalité, cela ne soit pas bien nécessaire, la pression 
exercée par les surfaces en contact devant être (rès-faible. 

Vers le bas de l'enveloppe, de part et d'autre du plan verti- 
cal 00 et O'O', à droite et à gauche sur la figure, se trouvent 
les lumières d'admission et d'échappement a et ft, qui sont 
identiques. 

L'enveloppe est excentrée cylindriquement, à partir de ces 
lumières, sur les portions circulaires BC, B'C, de manière à 
permettre l'arrivée de la vapeur, d'une part, et de l'autre, de 
lui donner issue dans l'atmosphère ou dans le condenseur, 
après avoir exercé son action sur le récepteur. 
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Si la vapeur arrive de la chaudière entre deux pislons qui 
s'écartent Tun de l'autre, elle développera un travail moteur; 
si l'inverse a lieu du côté de la lumière d'échappement, la 
vapeur qui a travaillé sera refoulée au dehors. 

La machine peut être à délente fixe. 

£lle est construite de manière qu'il n'y a pas de période de 
compression de la vapeur. 

Nous allons maintenant en éludier les effets. 

Soient [fig. 190) 

d l'angle formé parla rainure Omiavec la partie inférieure O'O 

de la verticale du point 0'; 
olk, oLiy (X3 les angles estimés dans le sens du mouvement de la 

machine, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, formés par 

les manivelles O'm,, O'/Wj, O'/iîj avec O'O ; 
r le rayon de ces manivelles; 
e l'excentricité O'O; 

€ le rapport -• 
Le triangle 00' m, donne 

sin (Ô — a,) = s sinO; 

d'où 

a, = — arc sin {s sinô), 

et, en développant en série, 

a, = Ô — s smô ^ -r-c sm^B — — ^ s' sin' ô. 

' 6 40 336 

Si nous supposons, comme dans la^gf. 189, que e ne dé- 
passe pas -j, nous pourrons nous contenter de la formule ap- 
proximative 

(i) a, = — ssinô. 

Pour obtenir as et as, il suffît de remplacer successivement, 
dans cette formule, par -f- Itt, ^ 4- {tt, ce qui donne 

(i') a, = H- |7r H- e sin (0 — 6o*), 

(i") a, = H- $7r H- e 8in(0 H- 60*»). 




4l6 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII. 

Il est facile de voir, d'après ces formules, que si 9 augmente 
de 1 20 degrés, lepislonO'/Ws vient remplacer 0' m, dans sa po- 
sition primitive, tandis que O'/Wj remplace O'/Wa. 

Soient maintenant 

les angles m.O'mî, miO'/Wa, /WsO'm,; en posant 

(2) p:=2£C0S3o°, 

nous aurons 

(3) p, = 57r-+-psin(0~3o°), 
(3') P, = !'^-+-psin(04-9o°), 
(3") ^3 = ^77 — psin(0-f-3o*»). 

Nous pouvons supposer maintenant que O'm,, O'/n,, O'/Wa 
représentent les axes des figures des pistons P,, Pj, P3. 

Soient X Tangle au centre de chaque piston ; c, o-j, 0-3 ceux 
qui correspondent aux intervalles compris entre les pistons Pi 
et Pj, Pj et P3, P3 et P4; en vertu des relations précédentes, 
on a 

(4) er, =f7r + ptsin(0-3o°)~:^, 
(4') e7, = -}7r-f-psin(0-f-9o°)-)., 
(4") (73=§7r-asin(9-h3o")->. 

On peut substituer ces angles aux volumes des intervalles 
correspondants. 

Supposons maintenant que Ton fasse croître à partir de 
zéro; (Xi croît, atteint son maximum pour 0= 120° et son mi- 
nimum pour 9 = 3oo°; la valeur de (Xi est maximum pour ô = o 
et minimum pour 9=: 180°; enfin 0-3 croît à partir de = 
jusqu'à = 60°, et décroît à partir de là jusqu'à ce que Ton 
ait 9 = 24o^ 

Les trois minimum sont évidemment égaux, et Ton obtien- 
dra pour 1 la plus grande valeur que Ton puisse lui attribuer 
en exprimant que les minimum sont nuls, ce qui donne 

(5) l=::^T^^n 



A 
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L'action de la vapeur sur P. ne peut se continuer au delà de 
la position de ce piston correspondant d Q = 120% parce qu'il 
y aurait ou un travail de compression, ou écoulement de la 
vapeur admise par la lumière d'échappement. Comme on a 



u 



a, =|7r — ecos3o°=:^7r — -> l'angle au centre de la lumière 

d'admission devra être au plus égal à -« — - -4- -? ou, en ad- 

o 22 

mettant la valeur (5) tt — |fjt, selon que cet angle sera égal ou 

inférieur à la limite supérieure, la machine sera à délente ou 

sans détente. 

Pour qu'il n'y ail pas de travail de compression entre Pi el 
P2, il faut que la lumière d'échappement soit sur le point de 
se démasquer pour 6 = 120®. 

Pour cette valeur, on a 

27r — a, = TT — - ; 

l'angle au centre correspondant à la lumière d'échappement 
est, par suite. 



Soient maintenant 



2 2 3*^ 



/?• la pression de la vapeur admise; 

/V la contre-pression; 

a le produit de la largeur des pistons par leur rayon moyen: 

La pression p. exerce son action sur P, à partir du moment 
où l'on a «1 = 9 jusqu'à ce que l'on ait a, = Î7r-+-/jt, va- 
leur qui correspond à l'angle 9= 120*». 

L'augmentation éprouvée par le volume (Pi, PO étant 



aUTT-f-fX-H-j 



on a, pour le travail de la pression /?., 

IV. 



38 
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La pression p* exerce son action entre les limites 

a, = 177 -H pi et a, = 2 7r =, 

d'où le travail négatif 

Si p. est le poids spécifique de la vapeur saturée sous la 
pression ^«, n. la proportion d'eau que renferme la vapeur 
d'admission, le travail produit par i kilogramme de cette der- 
nière vapeur sera 



-Jtt —a 




En admettant la valeur de X donnée parla formule (5), comme 
le supposent à très-peu près MM. Minary, cette formule de- 
vient 



(6') 



Soit n le nombre de tours exécutés par minute par l'arbre 

moteur; le travail de la vapeur par seconde évalué en chevaux 

s'obtiendra en multipliant la somme des expressions [a) et (6) 

3/7 n . , 

par ^ p = -= — 5 ce qui donne 

DO X 70 1000 ^ 

Si Ton prend, avec MM. Minary, g = ^ ou /ui = 0,886, la for- 
mule (5) donne, pour la valeur maximum de X, le nombre 
1,2084, ce qui correspond à un angle de 68°73'. Dans ce cas 
particulier, la formule (6) donne 

^ = 7" (A -0,75/.'); 
le travail de la conire-pressio"^ **osi que lesf^ 

V 



DES PBlnClFAUX TTPES DE MACHINES A VAFEua. 4'9 

qui est développé dans les machines à cylindre, toutes choses 
égales d'ailleurs, ce qui est irès-favorable au système que nous 
venons d'étudier. 

130. Machine Behrens. — Cette machine(/g-. 191 et 192) se 
compose de deux pistons P, F identiques, montés sur deux 
arbres parallèles mis en communication l'un avec l'autre par 
deux roues dentées également identiques; les pistons sont 
ainsi animés de rotations égales et de sens contraire. Chacun 




d'eux a la forme d'une portion de cylindre annulaire, porte un 
moyeu à l'une de ses extrémités [lourle placer sur l'arbre fixe 
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autour duquel il doit tourner. Sa surface iniérieure reste en 
contact avec une douille qui fait corps avec l'arbre. Sa surface 
extérieure reste également en conuct avec la paroi intérieure 
d'une portion de cylindre creux. L'ensemble des deux cylin- 
dres creux est d'une seule pièce. Les tuyaux d'arrivée A et de 
sortie B de la vapeur, opposes l'un à l'autre, se trouvent sur 
les intersections des deux cylindres. Dans chaque douille lixe, 
on a pratiqué une entaille destinée à laisser passer à frottement 
doux l'autre piston. 
Dans la position indiquée dans la fig. 192 [a] la vapeur agit sur 

Fie iflî 







la surface a' du piston P' qui conduit dès lors P, la pression 
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de vapeur comprise dans le vide ab déterminé par ce dernier 
ne produisant aucun effet. 

Dans ies^g-. (6) et (c) la vapeur agit toujours sur la surface 
a', mais la vapeur comprise danS le volume a, b se rend dans 
le tuyau d'échappement. 

Dans hfg. [d], le piston P' est engagé dans Tentaille de la 
douille de P, qui est sur le point de recevoir l'action de la 
vapeursursafacea; la vapeur agit sur cette face dans la,^;"-. [e], 
tandis qu'elle n'exerce plus aucune action sur P' qui est alors 
commandé par P. 

11 est vrai que pendant un temps très-courl, Jig. 192 (/), la 




vapeur n'exerce aucune action; mais la double rotation conti- 
nue en vertu de la vitesse acquise ; bientôt la vapeuragitsura; 
a'b' est mis en communication avec le tuyau d'échappement, 
et ainsi de suite. 

On peut rendre cette machine à détente, soit en plaçant sur 
le tuyau A une valve mue par un excentrique calé sur un des 
arbres, soit en formant la machine de deux cylindres juxta- 
posés, dont l'un est d'une capacité quatre ou cinq fois plus 
grande que l'autre; la vapeur agit alors constamment dans le 
petit cylindre à pleine pression et se rend ensuite dans le 
grand pour se détendre, comme cela a lieu dans la machine 
de Woolf. 

La disposition adoptée par M. Behrens est applicable aux 
pompes élévatoîres. 

On peut adapter un condenseur à la machine rotative, en 
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montant la pompe à air, appartenant au même système, sur 
les arbres de cette machine. 

Un grand nombre de machines Behrens ont été construites 
aux États-Unis et en France et ont donné des résultats tres- 
sa tisfaisants. 
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CHAPITRE VIII. 

DES MACHINES A AIR CHAUD. 



131. L'emploi de la vapeur d'eau comme véhicule de la 
chaleur dans les machines thermiques présente les inconvé- 
nients suivants : 

1° Le générateur, accessoire obligé de la machine, est une 
cause de dangers et exige une surveillance et un soin parti- 
culiers. 

s*» La température dans la chaudière ne peut guère dépasser 
celle de i8o%3i qui correspond à la pression de lo atmo- 
sphères, tandis que la température dans le condenseur ne 
peut pas être au-dessous de aS degrés; d*où une limite au 
rendement théorique maximum, par suite au rendement théo- 
rique de la machine. 

3° Pratiquement, il paraît à peu près impossible de donner 
à une machine à vapeur une disposition qui se rapproche suf- 
fisamment de celle qui correspondrait au rendement maximum, 
pour des températures déterminées du générateur et du con- 
denseur. 

On peut supprimer les deux premiers de ces inconvénients 
en substituant à la vapeur de Tair ambiant porté à la haute 
température d'un foyer sous une faible pression, et atténuer 
le troisième à l'aide d'un appareil appelé régénérateur. 

Néanmoins, les machines à air chaud n'ont pas donné, au 
point de vue économique, des résultats plus avantageux que 
les machines à vapeur, et c'est pourquoi il n'en est plus ques- 
tion pour ainsi dire qu'au point de vue historique. Néanmoins, 
nous allons indiquer sommairement les principaux types des 
machines à air chaud. 
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132. Mackiiu à air chaud d'Éncuom. — Cette machlDQ 
Ifig. 193) se compose de deux systèmes verticaux de pistons et 
de cfliodresdontlea tiges sentirticuléesàunbaiancler.coinme 
celi I lieu pour les tiges des pistons de la michioe ie'Vfoolf. 

Dans la composition de chaque système est une envelopiM 
formée entre deux cylindres de diamètres différents; eelai C 
de ces cylindres, qui a le plus grand diamètre, est disposé su- 
dessus d'un foyer et supporte l'autre cylindre C. Les pistons 

rig. 19Ï. 




P el P' de ces deux cylindres soni réunis par des tringles mé- 
talliques; le pislon inférieur est formé d'une enveloppe mé- 
tallique renfermant des matières peu perméables à la chaleur, 
telles qu'un mélange de charbon de bois et d'argile pulvérisés; 
c'est la tige du piston P qui est articulée au balancier. 

On a pratiqué des ouvertures 00 dans la couronne qui relie 
les deux cylindres. La lettre s désigne une soupape qui 
s'ouvre de l'extérieur à l'intérieur et qui permet à l'air at- 
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mosphérique d'arriver dans le cylindre C ; s' est une sou- 
pape qui s'ouvre de bas en iiaut el qui permet de faire com- 
muniquer C avec un réservoir d'air R; ce réservoir est mis 
en communication, par le bas, avec la chapelle de la soupape c 
au-dessous de laquelle se trouve une soupape o-'; ces deux 
soupapes, qui s'ouvrent de bas en haut, sont commandées par 
la machine. Le dessous de la soupape c' est mis en communi- 
cation avec l'air extérieur par un tuyau T, et l'intervalle des 
deux soupapes avec une capacité en relation avec le cylindre C, 
renfermant un grand nombre de disques en fil de fer qui 
constituent le régénérateur U. 

Pour mettre la machine en mouvement, on fait d'abord du 
feu sur la grille pendant deux heures environ, pour commu- 
niquer au régénérateur la quantité de chaleur Voulue ; on 
comprime ensuite dans le réservoir R, au moyen d'une pompe 
à bras, de l'air que l'on amène à une pression de i \ atmo- 
sphère environ, puis on ouvre la soupape o- : l'air comprimé 
traverse le régénérateur, s'échauffe, se dilate en pénétrant dans 
le cylindre C, et soulève le piston P invariablement relié à P' ; 
la soupape s' s'ouvre et R reçoit un nouvel approvisionnement 
d'air. Quand le double piston est sur le point d'arriver à l'ex- 
trémité de sa course ascendante, o-se ferme; c' ne s'ouvre que 
lorsque la course est terminée; l'air chaud et détendu de C 
traverse le régénérateur qui continue à être chauffé par le 
foyer, auquel il abandonne la plus grande partie de sa chaleur, 
et se rend par c' dans l'atmosphère, en même temps que le 
double piston redescend par son propre poids; lorsque ce 
piston est sur le point d'arriver à fond de course, o- s'ouvre, et 
les choses se passent de la même manière que plus haut, et 
ainsi de suite. 

Pour que la machine ne produise pas un travail illusoire, il 
faut que l'air agissant sous le piston P' ait une température 
au moins égale à aSo degrés et que l'on peut porter à 3oo de- 
grés; mais à cette température les huiles et les graisses, quoi- 
que ne se décomposant qu'à 4oo degrés, arrivent à un tel état 
de fluidité que leurs propriétés lubrifiantes perdent en grande 
partie leur efficacité; d'où des fuites nombreuses qui rendent 
la machine défectueuse. A cet inconvénient s'ajoute celui 
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d'exiger de grandes dimensions relatives pour une machine 
d'une puissance déterminée. 

Dans une expérience faite au Havre sur une machine d'E- 
ricsson de 3 chevaux, on a reconnu que la proportion dé o,3o 
de la chaleur développée parle combustible était utilisée pour 
le chauffage; que la machine utilisait 3i pour 100 de cette 
chaleur; et enfin que la machine ne transmettait à l'arbre que 
3o pour 100 du travail moteur, soit un rendement définitif de 
3,6 pour 100, résultat supérieur à celui que donnent les ma- 
chines à vapeur d'une faible puissance. 

Les considérations théoriques suivantes ne doivent être 
considérées que comme un simple aperçu, attendu qu'elles 
reposent sur des hypothèses plus ou moins plausibles et qui 
ne peuvent conduire qu'à des approximations. 

Nous supposerons : 1° que les températures T et / <T de 
la toile la plus voisine et la plus éloignée du piston P restent 
sensiblement constantes; 2** que Tair sous ce piston, dans son 
oscillation ascendante, reste à la température T; S^'que le vo- 
lume de l'air contenu dans le régénérateur se trouve à la tem- 

T -f- / 

pérature moyenne 

Soient 

a le coefficient de dilatation des gaz; 

T'a» ta la pression et la température de l'air atmosphérique; 

n« le poids spécifique de l'air sous la pression /?« et à la tem- 
pérature zéro; 

û, û/r les sections des cylindres C et C; 

H la course des deux pistons ; 

Q.V l'espace nuisible du cylindre C; 

ûrle volume compris entre les soupapes c ets'; 

r la température, sensiblement constante, de la masse d'air 
contenue dans ce volume; 

ûr' le volume de l'air que renferme le régénérateur; 

Hr" le volume compris entre les deux soupapes o-, 7' et de la 
toile la plus éloignée du piston; 

z le chemin parcouru à un instant quelconque par les deux 
pistons à partir du moment où ils étaient en leur point le 
plus bas; 
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p la pression correspondante dans le réservoir R, que nous 
supposerons égale à celle qui s'exerce sur la face supérieure 
du plslon P', ce qui est une nouvelle hypothèse; 

pn la valeur moyenne de /?^qui est sensiblement constante. 

Nous avons maintenant trois périodes à étudier : 
Première période, — Le piston P s'élève à partir de son 
point le plus bas, et la soupape s reste fermée. 
Le poids de l'air compris entre s et P' est 

[a) îLin(z4-v)-— ^-f-!Î2a(r-f-v'')— ^ \-£lr'^ 



P„ ' 1 -T- «T » 1 -Hf 

2 

or, lorsque le piston était au bas de sa course, que les sou- 
papes 0- et s' étaient fermées, on avait, sous le piston, le vo- 
lume d'air ûv à la température T et à la pression pa; dans 
le régénérateur, le volume ûr' à la même pression, mais à la 

température •, le volume ûr" à là température t et tou- 
jours sous la pression ^«; enfin le volume Î2r à la pression pm 
et à la température /«; d'où, pour le poids total, 

,,, n nv „ £ir' „ ar" n arp„ 



I -h xT " ï -r- f " \-f-OLt A, H- «"^ 



Comme ce poids est égal au précédent, on obtient une rela- 
tion d'où l'on déduit 

^ Pn 



M 



m 



l,\ P ^-^^-^ Pu 



1 -H af I -t- ar 

en posant, pour abréger, 

V r" r' 
(a) M= ^H -H rr . ^ > 



I -H a 



On voit que la pression p varie peu en raison de la grandeur 
relative de r. 

La soupape s' sera sur le point de se soulever lorsque l'air 
contenu dans C primitivement à la température ta et sous la 
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pression p«, comprimé par le piston F, atteindra la pression pm 
à la température t; la valeur correspondante de z, que nous 
désignerons par h, sera donnée par l'équation 

et il sera facile alors de calculer le travail 
(4) ^, = a f pdz 

produit dans la période considérée et dont nous noas dispen- 
serons d'écrire l'expression. 

Deuxième période. — La soupape j' est ouverte jusqu'au 
moment où o- se ferme. 

Le poids de l'air compris dans le cvlindre C est 

(a ) p. 

Au commencement de la course^ le poids de Talr contenu 
dans le même cvlindre était 

»>K — H 

(4-) n. "•^ 



I — if 



«c 



En égalant la somme des expressions a et a et la somme 
des expressions 6 et b' , on exprimera que le poids de Fair 
contenu dans tout Tappareil n*a pas varié depuis le commei^ 
cément de la course, et Ton trouve ainsi 

M- ^^ 

valeur dans laquelle le coefficient de z sera géiiéfaleiB«it 
gatif. 

Si k' est la valeur connue de z correspoodam aa 
où 7 se fertile, le travail développé de la seconde 
sera 

dont il est focile de trouver rexpressio*^- 




DES MACHINES A AIR CHAUD. 4^9 

Troisième période. — La soupape o* esl fermée. L*air se 
détend sous le piston; nous admettrons que la quantité de 
chaleur qui lui est communiquée parle foyer compense l'abais- 
sement de température résultant de l'hypothèse d'une détente 
sans perte ni gain de chaleur. 

Pour obtenir/?, il su ffira de supposer r = o dans l'équation ( i ) , 
et l'on trouvera facilement l'expression du travail 



(7) S. 



= £1 \ pdz 
Jh' 



effectué pendant la troisième période. 

Avant que la soupape s' soit ouverte, le travail de la contre- 
pression est 

(8) S', = — nK / pdz, 

Jo 

p étant donné par la relation 

dans laquelle y représente le rapport des chaleurs spécifiques 
c, c' de l'air sous pression constante et sous volume constant. 
A partir de là et jusqu'à la fin de la course, le travail de la 
contre-pression est 

(9) ^, = -nK(H-/OP. 

Dans sa course descendante, le piston P refoule l'air chaud 
dans l'atmosphère, d'où le travail 

(10) e'3 = -a/7^H; 

mais la pression atmosphérique, en s'exerçant sur le piston P', 
développe le travail 

(11) G; = aK/7,H. 

On obtiendra donc le travail total ^ correspondant à une 
oscillation complète du piston, en faisant la somme des ex- 
pressions (4)» (6), (7), (8), (9), (10) et (11). 

133. Machine h air chaud de M. Belou. — Cette machine 
a non-seulement pour but, comme les précédentes, d'utiliser 
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dans les meilleures condiiions la chaleur Tournie par les Toyers, 
mais encore de réduire autant que possible la quaniîié de 
chaleur enlevée par la fumée. 

Elle se compose d'un cylindre horizontal de machine à va- 
peurC(_^g-. 194), d'une pompe à air Pmonléesurla lige du piston. 
Celte pompe envoie de l'air par une conduite, qui se bifurque, 
surlagrilleet en dessous; le combustible, placé dans une trémie, 
est introduit dans le Toyer en tirant, puis repoussant un pre- 
mier registre r, de manière à le faire passer dans une chambre 
déterminée par ce registre, et un second registre r* que l'on 
n'a plus qu'à ouvriret à fermer; on évite ainsi les déperditions 
de gaz pendantle chargement. Les gaz, provenant de la distil- 
lation el de la combustion de la houille et l'air en excès, se 




rendent dans une chambre H, où l'équilibre de température 
. s'établit. Ces gaz se rendent ensuite dans le cylindre C et agis- 
sent sur le piston d'abord a pleine pression, puis en se déten- 
dant. 
Soient 

l>^ la pression atmosphérique; 

n, la densité de l'air sous cette pression ii la température 

zéro ; 
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ta la température ambiante; 

ï la température qui, pratiquement, ne doit pas atteindre 
280 degrés, et P la pression des gaz dans la chambre H. 

Conservons d'ailleurs à c, c', y les mêmes significations 
que ci-dessus. 

La compression de Tair dans la pompe P lui fait prendre 
une température t supérieure à ta donnée par la relation 



r— T 



Si 1 est le poids d'air employé par kilogramme de combus- 
tible pour rélever de t à T°, il a absorbé la quantité de cha- 
leur 

qui n'est autre chose que le pouvoir calorifique du combus- 
tible. 

On peut pousser, comme nous le supposerons, la détente 
dans le cylindre jusqu'au point où sa pression est devenue 
égale à /?„; la température t que prend le gaz à la fin de la dé- 
tente est donnée par la formule 



(3) ?lI1±1^(Esl\ 



T 



Or nous avons pris l'air à la température ta et sous la pres- 
sion pa; il sort de l'appareil sous la même pression, à la tem- 
pérature t : la quantité de chaleur perdue inutilement est, par 
suite, 

(4) xc[t-t^), 

La quantité de chaleur utilisée est la différence entre les 
expressions (2) et (4), et, en la divisant par la première de ces 
expressions, on obtient, pour le rendement calorifique, 

(5) f.= i-?-'- 



ou, en éliminant / et r au moyen des formules (i) et (3), 



(6) f^='-(T) 



T 
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131. Machine à air chaud de M. Lemoine. — Cette ma- 
chine [fig- 195 ] se compose d'un cylindre vertical placé au- 
dessus d'un fojer; le fond intérieur de ce c;lîodre est muni 
de tubes verlicaui communiquant avec l'intérieur du cylindre 
ei Termes à leurs extrémités inférieures. 



F-e- 195. 




Le piston, qui glisse dans le cylindre sans en toucher les 
parois, est Tormé de disques de toiles méulliques superposés, 
semblables à ceux du réchauffeur d'Éricsson, maintenus dans 
une monture; des cylindres pleins verticaux, fixés à la face 
inférieure du piston, viennent, lorsque ce dernier est à fond 
de course, s'engager dans les tubes du fond inférieur du cy- 
lindre. 
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La paroi latérale de ce cylindre est enveloppée par un man- 
chon dans lequel circule de Teau froide, de manière à la main> 
tenir constamment à une basse température. 

Le fond supérieur du cylindre est muni de deux soupapes s, 
s' s'ouvrant, la première de dehors en dedans et la seconde de 
dedans en dehors, et établissant respectivement la communi- 
cation entre les réservoirs R, R'; le premier de ces réservoirs 
renferme de Tair à la pression P supérieure ou égale à la pres- 
sion atmosphérique /?«, et Taulre à une pression P' plus grande 
que P. 

Supposons que le piston soit au bas de sa course et que le cy- 
lindre soit rempli d'air froid à la pression /?« : les toiles métal- 
liques supérieures du piston sont froides, tandis que les toiles 
inférieures sont chaudes. Si Ton élève le piston, la soupape ^ 
restera fermée ; il en sera de même de la soupape 5', tant que la 
pression p dans le cylindre n'aura pas atteint la valeur P', pé- 
riode que nous considérerons d'abord. L'air du cylindre traver- 
sera le piston, s'échauffera d'abord aux dépens des toiles mé- 
talliques, puis par le contact avec le fond du cylindre, et sa 
pression ira en augmentant; à partir du moment où Ton aura 
p=zV\ la soupape s' s'ouvrira, livrera passage à une partie de 
l'air du cylindre pour se rendre dans le réservoir R'. Lorsque 
le piston redescendra, l'air, en le traversant, y déposera de la 
chaleur, se refroidira par ce fait et par celui de la dilatation ; la 
pression, allant en diminuant, deviendra bientôt inférieure à P' 
et 5' se fermera; il arrivera ensuite un moment où p deviendra 
•inférieur à P, et alors s s'ouvrira, et le réservoir R, en envoyant 
de l'air froid à la pression P, compensera le vide qui tend à se 
produire. Enfin, quand le piston sera au bas de sa course, le 
cylindre sera plein d'air froid à la pression P, et les choses se 
passeront comme dans la course précédente. 

Le résultat définitif d'une oscillation complète du piston est 
donc de faire passer un certain volume d'air froid du réser- 
voir R dans le réservoir R', c'est-à-dire de la pression P à la 
pression P'; l'air comprimé dans ce dernier peut être utilisé 
par un cylindre à double effet semblable à celui des machines 
à vapeur. 

Si Ton prend P =p«, le réservoir R devient inutile ; si l'on 
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peciîvement au commencement et à la fin de sa course ascen- 
dante étant 

n an? n„ a HP' 

p^ i-+-a/' p^ 1-1- aT' 

la différence ou le poids d air qui est entré dans R' est 

^.nHf-^ ^~\ 

et son volume à la pression P' et à la température / 

Tr^ï, /P l-f-aA 

(3) V = nH(p-^-^j). 

Pour que la machine fonctionne, il faut que cette quantité 

soit positive ou que P> =;P'. 

Dans la partie de la course descendante pour laquelle 5 reste 
fermée, on a, en appelant z' le chemin parcouru par le piston, 

j\^ a[Yi-z')p ^ n„ az'p ^n^ riHF , 

p^ I -+- aT /?„ IH- a/ p^ I -h aT ' 

d'où 

Si h' représente la valeur de z' au moment où la soupape s 
est sur le point de se fermer, on a 

A partir de cet instant, le cylindre se remplira d'air froid jus 
qu'à la On de sa course. 

Proposons-nous maintenant de calculer les quantités de 
chaleur fournies par le foyer et le piston et celles qui sont 
enlevées par le réfrigérant. 

Lorsque le piston s'élève de dzy le poids de l'air qui se 
trouve au-dessous du piston se trouve augmenté de 

(6) ^-^dpz, 

quantité qui représente le poids de la tranche fluide qui, en 
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tniTersaiit le piston, a élé portée, sous la pression p, de la 
température f« à la température T. En désignant par c la cha- 
leur spécifique de l'air sous une pression constante, la quan* 
tité de clialeur enlevée par cette tranclie au piston est 

En intégrant entre js = o et js = H, on a, pour la quantité de 
chaleur fournie par le piston dans sa course ascendante, 

(7) ^ = 2filzi' ûHF. 

Par suite de l'introduction de la tranche dont le poids est 
donné par l'expression (6) et qui occupe le volume 

-fipz^ 
p r ^ 

le volume i2s du gaz situé sous le piston a éprouvé une varia- 
tion et est devenu V; mais on a évidemment 

d'où, pour la variation de volume, 

U— -112 = — nz — • 

P 

Celte variation, sans changement de température, corres- 
pond à une certaine quantité de chaleur que le foyer seul a 
dû fournir et qui a pour valeur 

A étant l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Si Ton remplace dans cette expression z par sa valeur (i), 
que Ton intègre entre les limites zéro et H, on trouve, pour 
fa quantité de chaleur fournie par le foyer dans l'oscillation 
ascendante du piston, 

/ON r, nH(T-haT)/-,, T. 1., A^'\ 
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Celte quantité étant toujours négative, on en conclut que Tair, 
loin de recevoir de la chaleur, en restitue au fond du cylindre, 
ou, si Ton veut, au foyer. 

Considérons la coursje descendante : lorsque le piston des- 
cend de dz' , le poids de Tair qui se trouve au-dessous de lui 
augmente de la quantité 

• n^ ari(\\^ z')p 

/^^ I -h aT * 

qui représente le poids de la tranche d'air qui a traversé le 
piston et dont le volume est 

-r/(H~z')i7. 

Si V est ce qu*esl devenu le volume de la masse d'air sous 
le piston correspondant à la hauteur z', on a 

n (H — 2') -f- ar/ (H - z') = V -i- -r/(H - 2')/7, 

d'où 

V — n (H - 2') = a (z' - U) r//7. 

La quantité de chaleur empruntée au foyer pour produire 
cette variation de volume à température constante est, par 
suite, 

clQ = ^(z'-\\)dj?. 

Si Ton remplace z' par sa valeur déduite de la formule (i) 
que Ton intègre entre les limites 2' = o, z = B. pour les- 
quelles p=zV^ pz=:Vy on trouve, pour la quantité de chaleur 
fournie par le foyer pendant la course descendante, 

La somme des deux quantités (8) et (9) ou la quantité to- 
tale de chaleur fournie par le foyer dans une oscillation com- 
plète du piston est donc 
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Pour produire un iravail exiérieur, on peut faire agir Tair 
de K' à pleine pression dans un cylindre dont réchappemeni 
serait mis en communication avec R; la température ne chan- 
gera pas et restera égale à / dans la période de pleine pression ; 
mais elle s'abaissera et deviendra t, pendant Téchappemeni, 
lorsque la pression passera brusquement de P' à P. 

Pour déterminer la température r, nous remarquerons que 
I kilogramme d'air produit, dans celle dernière période, un 
travail 

pf"«_Z ^^IL.\ 

L'air n'ayant pu recevoir des corps environnants une quan- 
tité appréciable de chaleur, pendant la durée très-courte de 
réchappemeni, le iravail précédent doilêlre considéré comme 
élant produit aux dépens de la chaleur sensible de l'air; on 
a donc, en désignant par c' la chaleur spécifique de ce fluide 
sous volume constant, 

P n / P P' 

c'[t-z) = \ -^[— 

A yy , \ i -+- ar i -h a I 

d'où, en se rappelant que 



an 



'*=€-& 



c étant la chaleur spécifique sous pression constanle. 

'- \c~^~~r p'j'~"^7" V~p'j' 



ou 

(10) 



"(•7-'^p)<'^=*"-é' 



en posant y =r — = 1 4 1 . 

Si les pressions sont presque égales, on a sensiblement 
T = /, et l'abaissement de température est presque nul; dans 
le cas de P' = 2P, ce qui est un cas limite, on trouve 

T = 0,855/ — 39°, 6. 
Pour que la vapeur d'eau contenue dans l'air ne soit pas 



DES MACHINES A AIR CHAUD. 4^9 

réduite en glace qui viendrait se déposer dans Téchappemeni, 
il faut que t>o ou que 

/>46°,33. 

L'abaissement de température serait encore plus rapide si 
Ton détendait Tair sans perle ni gain de chaleur, comme il est 
facile de Je reconnaître; il convient donc de s'en tenir à la 
pleine pression. 

L'équivalent thermique du travail mécanique produit par la 
machine est, en ayant égard à la formule (3), 

d'où, en divisant par la valeur (9), pour le rendement ther- 
mique, 

^ \ 10g nep. 

Le maximum, par rapporta P', du travail utile ou de l'expres- 
sion (i^) correspond à 

P' - P . /i_±AE 

Y I H-a/ 

et a pour valeur 



HHP 



-vf^) 



♦V» 



GuraiE a. 



zif 5a::i:3^î^ a ixz. 



XiTt* hZ-ins e-Lmlitr j*!2> zira.»:. Tairx r^j^s ies 



ri:s»e » Ti;«çrrT i*:cii.:«î.ii.«* ri»* jar ie> icrwies ^ dêsnlMiiîoo 

Ua lirc-îr A Ji^. :od ^ : 17 , z-ihzt sus ït?* bc'!le de distrî- 
hrxûcm oà *rrl«e ie rsi, J•^-nLf'I nait!>i>f:on>cia ^ re flatde 



Efi nir^^^-énni x^z.^ tes ifrc^es ^ j«^2^4: j« iBookest où la 
lui&lert d'>fii<zsssc4i eç4 ffn&e^, >e ip^Iiit.k- e<i f^ftiwtic par 
ui>e êiir>te]!ç êkicinqa* ei la dêi.f4»^ se f^nc^slt. 

L~étbAp^*^ii»ect a liea fiar ca «vire Hrcnr A'. 

L^ilo^le est da^ à Il&teiTaftJOik f^cji ecwraiit e l e ctii yie 
-ê-r^i;»r.i d'en? pi> rr2if:-rc^ pjir i:i>t bc>..rr* dli>ii»ri3on par 
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des extrémités de l'arbre moteur ; il est muni de deux arcs en 
cuivre de même rayon, représentant chacun à peu près un qua- 
drant, et d'un cercle en cuivre intérieur non interrompu qui 




reçoit le courant. Une pièce complètement isolée, appelée/r«/- 
teur, assez longue pour toucher à la fois le cercle intérieur et 
les deux arcs intérieurs, est entraînée dans le mouvement de 



l'arbre- QoumI cA s Iwb. le «Mmu afco«U à Fan oa r»atre 
des emjtamjm^emn, poiates ée ftatime termimaU. les deux 61s 
da eounot «t «nostrées, avec isoleneat, daas tes deox loods 
da crtiodre. Les iBLemiptioas prodotsent les écîDcelles qui 
do»eoi enAanuBer le Béfasge de px et d'air. 

Le cylindre en Bnnî d'une envelofpe i circalaiioa d'eau 
pour emp^ber qu'il oe s'échraie: la cïmlaiion est établie 
par ane petite pompe mise en HoaTement par la maeliiDe. 

Le toiaa d'anïTée da fax présente, à une ccrlaîae distance 
de la machine, no renfiement formant réserroîr, qui, après 
chaque introdoction, a le temps de se remplir de gaz à sa 
pression normale. On sait d'ailleors qne Texcés de cette pres- 
sion sor b pression atmnsfliérïqBe n'est qae de qn^aes 
centimètres d'eau. 

Dans deux expériences faites par M- Tresea, les consomna- 
tions en pz ont été respectiTemeot de 3", i66 et de 2~',744 
par cberal et par heure. 

137. Moteur à gaî Je M. BmgOM. — Dans cette maclûne 
^g- *9^ (]»■> i^oiiime la précédente, est â double effet, le 
cviindre est alimeoié par un mélan^ d'air et de cas fait à 
l'aTance, pour chaque cvliodrée. dans une sorte de soofBet 
cvlindrique S mis eo mouTement par la machine. 

Le mébnge est distribué dans le cilindie par un tiroir T 
dans lequel se trouTeui ména^ée^, en outre des orifices d'ad- 
mission et d'écltappemeot. deux cavités reuFennant chacune 
uD bec alimenté par du gai à une pression de o~,6o à 0^,70 
d'eau obieaue au moveo d'un petit soufflet mb en mouTement 
par la machine. 

Ces becs étant allumés déterminent, au moment tooIu, l'in- 
flammation du mélange gazeux dans le ciliadre; chacun d'eux 
s'éteint par suite de Fagitalion produite par l'inOamoution et 
est ramené au jour lorsque l'autre enflamme le mélange cor- 
respondant â l'autre face du piston : il e~t rallumé par un bec 
fixe F. 

Le réservoir de gaz pour l~jlimeD:jiioo des becs est en J. 
Un régulateur à force cenlriiuge commande le tiroir régula- 
teur V du mélange délonani. 
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Pour metire la machine en mouvement, on débraye le souf- 
Het, on comprime une petite quantité de gaz pour allumer les 
deux becs Gxes et l'on ouvre le robinet d'alimenution. On 




tourne ensuite ie volant pour déplacer les deux becs mobiles 
qui s'éteignent et se rallument par le jeu même de la ma- 
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L'avanUge de cette machine sur la précédente est de De 
donner lieu à aucune iniemiplion dans l'inOammaiton, comme 
cela arrive quelquefois lorsqu'on se seri de l'étincelle d'in- 
duction. 

Une machine de 2 chevaux, expérimentée par U. Tresca (<], 
a dépensé, par cheval cl par heure, 3~',6o66 de gaz. 

138. Machine à gaz à simple effet de MiV. Otto et Langea. 
— Cette machine [Jig. 199 et 200, qui est à simple effet, se 




i| l c l Ir ru I oiivLTi )iar le haut, renfermant 
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un piston sur la surface inférieure duquel 9gït le mélange ex- 
plosif. 

La tige de ce piston, taillée en crémaillère, engrène avec 
une roue dentée; la circonférence intérieure de cette roue 
présente une série d'encoches correspondant à des galets dont 




les axes sont disposés, suivant une circonférence, sur un pla- 
teau monté sur l'arbre moteur. 

Les encoches sont disposées de telle manière que le piston 
ne commande l'arbre que dans sa course descendante. 

Le cylindre est entouré à sa partie inférieure, sur une hau- 
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leur au moins égale à la course du piston, par un manchon 
dans lequel circule de l'eau froide. 

Un tiroir mû par un excentrique, monté sur l'arbre, permet, 
par deux orifices différents, l'introduction du gaz et de l'air 
sous le piston à partir de son point le plus bas jusqu'au mo- 
ment où il est arrivé à une certaine hauteur; il ferme alors les 
orifices en même temps qu'il met, par une lumière qui le tra- 
verse, le bas du cylindre en contact avec l'atmosphère; un 
bec de gaz constamment allumé, placé très-près du tiroir, dé- 
termine l'inflammation du mélange gazeux, et presque en 
même temps le tiroir ferme la Iqmière du cylindre. 

Par suite de l'explosion, le piston est soulevé et agit sur 
l'arbre; les gaz de la combustion se détendent, leur pression 
va en diminuant; cette pression descend même jusqu'à {d'at- 
mosphère lorsque le piston a atteint le haut de sa course ; ce 
piston, sous l'action de la pression atmosphérique et de son 
propre poids, redescend ; bientôt le tiroir ouvre la lumière du 
cylindre pour permettre aux gaz de s'échapper, et ainsi de 
suite. 

D'après M. Tresca, cette machine, dont l'emploi devrait être 
limité à f de cheval, ne consomme que i^'^SSo par cheval et 
par heure, soit environ moitié de ce que consomment les ma- 
chines à double effet, ce qui paraît paradoxal au premier abord; 
mais M. Tresca explique ce fait en faisant observer que la 
pression des produits de la combustion du gaz descend rapi- 
dement au-dessous de i atmosphère, et qu'il faut que la ma- 
chine à double effet dépense une certaine quantité de travail 
pour vaincre l'excédant de la pression extérieure 'sur la pres- 
sion intérieure. 



139. Calcul du travail produit dans une machine à gaz. — 
La composition du gaz de l'éclairage est assez variable; rious 
supposerons la suivante, résultant de l'analyse d'un gaz bien 
épuré : 

Hydrogène bicarboné (C*H*) o, 19.8 

Hydrogène protocarboné (C'H*) 0,662 

Oxyde de carbone (CO) 0,210 

1 ,000 
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Nous rappellerons que l'on a 

C = 75, H = i2,i5, = ioo; 

que, sous la pression barométrique 0,76, les poids spécifiques 
de Thydrogène bicarboné, de Thydrogène prolocarboné et de 
Toxyde de carbone sont respectivement 1^6,275, 0^^727, 
i^«,i245; d'où 0,848 pour le poids spécifique du gaz. Le vo- 
lume occupé par i kilogramme de gaz est donc égal à i%i8o. 
En parlant des éléments ci-dessus, on reconnaît facilement 
que, pour brûler complètement i kilogramme de gaz en trans- 
formant le carbone en acide carbonique et Thydrogène en va- 
peur d'eau, il faut employer 3''8,207 d'oxygène. La proportion 
correspondante d'azote dans l'air atmosphérique est 

. 3,-207X^= 10*^^656; 
23, i3 

i 

d'où, pour le poids d'air atmosphérique employé, i3^s863. 
Les produits de la combustion se composent de 

Acide carbonique a*"^ ,553 

Vapeur d'eau i*"^ ,653 

Azote 10''^, 656 

Les poids spécifiques à zéro sous la pression o>76 de 
l'acide carbonique de la vapeur d'eau et de l'azote étant res- 
pectivement i^S977, o^«,8o6, 1*^^256, celui des produits de la 
combustion est 1,259. 

Le volume d'air employé est 

i3,863 
-^^10,619 

et est sensiblement égal à neuf fois le volume du gaz. Ainsi 
on introduira en volume dans le cylindre 90 pour 100 d'air 
pour 10 pour 100 de gaz. 

Les chaleurs spécifiques sous pression constante de l'acide 
carbonique, de la vapeur d'eau et de l'azote étant 0*^*^,2 163, 
o"^,48o5, 0^^2438, celle des gaz brûlés est 

c = 0^2654. 
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La chaleur spéciPique c' sous volume constant du même no 
lange se déduit de la formule (i8) de la page 353 du tome 1 
on trouve ainsi 

d'où 

(i) 7 = p=i,44i. 



' Les pouvoirs caloriPiques de l'hydrogène bicarboné, de l'h 

* drogcne protocarboné et de l'oxyde de carbone étant respei 

tivement 1 1858, i3o63, 24o3, on trouve, pour le pouvoir cal 

rifique du gaz de l'éclairage, 10684 calories. 

* 

% Supposons que le gaz d'éclairage et Tair atmosphériqi 

' soient à la température de i5 degrés; la quantité de chalei 

contenue dans le mélange, avant l'explosion, est 

i\iù5\ X i5 H- li'^s^gGi X 0,2377 X i5 = 53"^. 

ê 

Il reste ainsi 

10684 - 53 = io63i"', 

qui servent à portera une certaine température / les gaz de 
combustion, et Ton a 

I i,(o(> X 1,259/ = io63i**'; 

doii 



Soit q le poids de gaz introduit dans le cylindre; le v< 
lume V« occupé par le mélange avant Texplosion et à la ten 
péralure ambiante de i5 degrés 

/ >\ \- '/«-«- o,iH>3r»- X 1 5*>) 1 3.8637(1 — o,oo367 x i5o) 

(*^ ^♦^^ T^p "■ 0,848 ='^'^ 

L'inflammation est assez rapide pour être considérée comn 
instantanée: de sorte que, en appelant p. la pression atm< 
sphêriquo, la pression /», des saz après l'explosion, en négl 
geanl les fuites, est 



1 — o,i»^^U»"" X .^-t> 



(î) /•'<"'-.- O..X^>^>"x .5 =^'-»^'''- 



